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पर्यावरण और वन मंत्रालय 

___ अधिसूचना 

नई दिल्ली , 12 मई , 2011 
का . आ. 1035 ( अ). -- प्रारूप नियम, अर्थात, ई - अपशिष्ट ( प्रबंधन, और हथालन)नियम, 2010 भारत सरकार के 
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय संख्यांक का. आ. 1125 ( अ) तारीख 14 मई , 2010 द्वारा भारत के राजपत्र, 
असाधारण , भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 14 मई, 2010 में प्रकाशित किया गया था और उन सभी 
व्यक्तियों द्वारा जिनके इनमे प्रभावित होने की संभावना थी से उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की 
प्रतियां उपलब्ध कराए जाने की तारीख से साठ दिनों की समाप्त होने से पहले आक्षेप और सुझाव आमंत्रित 
किए गए थे; 


और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को तारीख 14 मई, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थी ; 


और उक्त प्रारूप नियमों के बारे में जनता से उक्त अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार कर दिया गया है; 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 (1986 का 29 ) की धारा 6, धारा 8 और । 
धारा 25 द्वारा शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


अध्याय - । 


आंरभिक 


1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम ई - अपशिष्ट (प्रबंध और हथालना) नियम , 2011 है । 
( 2) ये तारीख 1 मई , 2012 से प्रभावी होंगे । . 


2. लागू होना,- ये नियम अनुसूची - 1 में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर या 

संघटकों के विनिर्माण , बिक्री , क्रय - और प्रसंस्करण में लगे प्रत्येक उत्पादक , उपभोक्ता या बड़े 
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उपभोक्ता, ई - अपशिष्ट के संग्रह केंद्र, भंजक और पुनः चक्रणकर्ता पर लागू होंगे और निम्नलिखित 
पर लागू नहीं होंगे 
( क ) अधिनियम के अधीन बनाए गए बैटरीज (प्रबंधन और हथालन ) नियम , 2001 के अंतर्गत आने 

वाली बैटरीयां ; 
( ख ) सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उदयम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27 ) में यथापरिभाषित 

सूक्ष्म एवं लघु उदयम ; और 
(ग ) परमाणु उर्जा अधिनियम , 1962 (1962 का 33 ) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए 

नियमों के अधीन आने वाले रेडियोधर्मी अपशिष्ट । 


3. परिभाषाएं : - इन नियमों में , जब तक की संदर्भ से अन्यथा आपेक्षित न हो , 


( क ) 


" अधिनियम " से पर्यावरण (संरक्षण ) अधिनियम : 1986 (1986 का 29 ) अभिप्रेत ह; 
" प्राधिकार से नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन प्रदत्त ई - अपशिष्ट के हथालन, 
संग्रहण, ग्रहण , भंडारण परिवहन, भंजन , पुनःचक्रण और व्ययन के लिए अनुज्ञा प्राप्त करना 
अभिप्रेत है; 
" बड़े उपभोक्ता " से वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्करों के बड़े उपयोक्ता अभिप्रेत है, जैसे 
केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार के विभाग, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , बैंक , शैक्षिक संस्थान, 
बहुराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय अभिकरण और निजी कंपनियां जो कारखाना अधिनियम , 
1948 , कंम्पनी अधिनियम, 1956 और लधु ओर मध्यम उद्यम विकास अधिनियम , 2006 के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत हैं ; 
" केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड " ये जल ( केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम 1974 (1974 
का 6) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन गठित केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभिप्रेत 


" संग्रहण केन्द्र से ई - अपशिष्ट के संग्रहण के लिए वैयक्तिक रूप से अथवा संयुक्त रूप से 
कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या कोई पद्यविहित अभिकरण या कोई कम्पनी या कोई संगम 
द्वारा स्थापित कोई केन्द्र अभिप्रेत हैं ; 
“ उपभोक्ता " ये बडे उपभोक्ताओं का छोड़कर, वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का उपयोग 
करने वाला व्यक्ति अभिप्रेत हैं ; 
" भंजक " से कोई व्यक्ति या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी या पदाविहित अभिकरण, या कोई 
कम्पनी या कोई संगम अभिप्रेत है जो प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का भंजन 
करके संघटकों को अलग करने के कार्य में लगा हो ; 
"व्ययन ” से कोई प्रचलन अभिप्रेत है जिससे सुरक्षित भूमि में जिसमें पुनःचक्रण, पुनः प्राप्ति 
या पुन : उपयोग करना नहीं है और जिसके अंतर्गत भौतिक - रसायन, जैविक उपचार , 
भस्मीकरण तथा व्ययन भी हैं ; 
" ई- अपशिष्ट का पर्यावरणीय रूप से युक्तियुक्त प्रबंध " से यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे 
सभी अप्रेक्षित उपाय करना अभिप्रेत है जिसमें अपशिष्टों का प्रबंधन ऐसी रीति से किया 
जाता है जो ऐसे अपशिष्ट में अन्तर्विष्ट परिसंकटमय पदार्थों के परिणामस्वरूप हो सकते हैं , 
से स्वास्थय और पर्यावरण के विरूद्ध किसी विपरीत प्रभावों से सुरक्षा हो ; 
" वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर से ऐसे उपस्कर अभिप्रेत हैं जो वैधुत धारा पर आधारित 
हो या विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में पूरी तरह से कार्यरत हो ; 
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ई - अपशिष्ट से अपशिष्ट वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर अभिप्रेत है जिसमें संपूर्ण अथवा 
उनके भाग जो विनिर्माणकारी और मरम्मत की प्रक्रिया से उत्पन्न होते हो ; जिन्हें परिव्यक्त 
किया जाना हो; 
“ विस्तारित उत्पादक दायित्व से वैद्युत या इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के किसी उत्पादक का 
दायित्व अभिप्रेत है जो कि उनके उत्पादों के निर्माण के पश्चात् भी जारी रखा हो जब तक 
कि उनके उत्पादों का उपयोग अवधि की समाप्ति तक उनका पर्यावरण दृष्टि से उचित 
प्रबंधन न कर लिया हो ; 
“ सुविधा से कोई अव स्थान अभिप्रेत है जहाँ ई- अपशिष्ट के संग्रहण, ग्रहण, भंडारण , 
पृथक्करण, पुनःपरिष्करण, खंडकरण पुनःचक्रण, उपचार और व्ययन की आनुषंगिक 
प्रक्रियाओं को किया जाता है; 
" प्ररूप से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं ; 
ऐतिहासिक ई - अपशिष्ट से अभिप्रेत अनुसूची -1 में यथा विनिर्दिष्ट वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक 
उपस्कर से उत्पन्न ई - अपशिष्ट है जो इन नियमों के प्रवृत होने की तारीख को उपलब्ध 


था ; 


" लावारिस उत्पादों से गैर ब्रांड के या संयोजित अनुसूची -1 में यथाविनिर्दिष्ट वैधुत तथा 
इलैक्ट्रॉनिक उत्पाद के साथ - साथ जो ऐसे उत्पाद अभिप्रेत है जो किसी कंपनी द्वारा 
उत्पादित किए गए हों , लेकिन जिसका प्रचालन बंद हो गया हो या उत्पादन रोक दिया 
गया हो ; 
" उत्पादकर्ता से सा कोई व्यक्ति से अभिप्रेत है जिसने बिक्री के लिए निम्नलिखित में से 
किसी भी तकनीक का उपयोग किया हो ; 
(i) जो अपने स्वयं के ब्रांड के अधीन वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का निर्माण और 

उनकी बिक्री के लिए प्रस्थापना करता हो ; या 
(ii ) जो अपने स्वयं ब्रांड के अधीन किए गए अन्य विनिर्माताओं अथवा आपूर्तिकर्ताओं 

द्वारा उत्पादित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर की बिक्री प्रस्थापना करता हो ; ... 
(iii ) जो आयातित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर की बिक्री प्रस्थापना करता हो ; 
पुन : चक्रणकर्ता ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो प्रयुक्त वैधुत तथा इलैक्ट्रॉनिक उपकरण 
अथवा संयोजन अथवा उनके संघटक के पुन : चक्रण अथवा प्रसंस्करण में लगा हो ; 
अनुसूची से इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची अभिप्रेत हैं ; 
“ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध राज्य सरकार से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त 
उसका प्रशासक अभिप्रेत हैं ; 
" राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम, 1974 की 
धारा 4 की उपधारा (1 ) के अधीन गठित संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य 
क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति अभिप्रेत हैं ; 
" परिवाहक के कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ई- अपशिष्ट के वायु मार्ग, रेलमार्ग, सड़क 
मार्ग या जल स्थल से दूर मार्ग द्वारा ई - अपशिष्ट के परिवहन में लगा हुआ हैं ; 


( द) 
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( ब) 


इन नियमों में प्रयुक्त शब्दों और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं , परिभाषित नहीं हैं , किन्तु पर्यावरण 
( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 में परिभाषित है, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में है । 


अध्याय - || 


उत्तरदायित्व 


4. उत्पादक के उत्तरदायित्व :- उत्पादक निम्नलिखित के लिए उत्तरादायी होगा 


( 1) 


वह वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के विनिर्माण के दौरान उत्पन्न किसी ई - अपशिष्ट के 
संग्रहण करने और पुनःचक्रण या निपटान के लिए प्रणालन करेगा । 
विस्तारित उत्पादकर्ता उत्तरदायित्व (विउउ ) सिद्धान्त के अनुरूप अपने उत्पादों की कार्य 
क्षमता की समाप्ति के कारण उत्पन्न ई - अपशिष्ट का संग्रहण करेगा और यह सुनिश्चित 
करेगा कि ऐसे ई - अपशिष्ट रजिस्ट्रीकृत भंजकों या पुनःचक्रकों के पास प्रणालीकृत किया 
जाए । उत्पादक या आवश्यक , संग्रहण अभिकरण को प्राधिकृत करके संग्रहण और 
प्रणालीकरण को सुनिश्चित करेगा । 
समस्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के लिए उसकी कार्य क्षमता की समाप्ति कर 
संग्रहण केन्द्रों अथवा पुन: वापस लेने की प्रणाली को निजी रूप में अथवा सामूहिक रूप से 
स्थापित करेगा । 
ई - अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंधन में सन्निहित लागत को पूरा करके वित्त 
पोषण और एक प्रणाली की व्यवस्था करेगा जो कि स्वयं के उत्पादों की कार्यक्षमता की 
समाप्ति पर और उपलब्ध ऐतिहासिक अपशिष्ट उस तारीख को उत्पन्न हो जिस तारीख को 
यह नियम प्रवृत हों । ऐसी वित्त पोषण व्यवस्था पारदर्शी होगी । उत्पादक ऐसी वित्त व्यवस्था । 
को या तो निजी रूप में या एक सामूहिक स्कीम के रूप मे शामिल होकर स्थापित करने 
का चुनाव कर सकता है । 
संपर्क ब्यौरे जैसा पता , टेलिफोन सं. / सहायता टेलीफोन लाइन सं. और ई -मेल और 
प्राधिकृत संग्रहण केन्द्रों के बारें में उपभोक्ताओं अथवा बड़े उपभोक्ताओं को प्रदान करेगा, 
ताकि इस्तेमाल मे लाये गए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपकरण को लोटाने की सुविधा हो 


सके । 


निम्नलिखित के संबंध में प्रकाशनों, विज्ञापनों, पोस्टरों या संरचना के अन्य साधनों द्वारा 

और उपस्करों के साथ सूचना बुकलेटों के जरिए जागरूकता उत्पन्न करना : 
(i) नियम 13 के उपनियम (1) में यथा विनिर्दिष्ट ई - अपशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर में 

परिसंकटमय संघटकों पर जानकारी देगा ; 
ई - अपशिष्ट के अनुप्रयुक्त हथालन, दुर्घटना स्वरूप टूटफूट, क्षति और / अथवा 
अनुप्रयुक्त पुनःचक्रण के संबंध में परिसंकटमय संघटकों की सूचना देगाा, 


. . ! । 1 .III.initial 


- THRTE : 


HTRIAHEHIMANA 


Uthat . 
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- 


(iii ) 


यह करें या यह न करें के साथ इसके उपयोग के बाद उपस्कर को हथालन के 
बारे में अनुदेश देगा, 
उत्पाद पर नीचे दिए अनुसार कोई दृश्यमान , पठनीय और अमिट प्रतीक चिन्ह 
चिपकाना ताकि निपटान के निर्धारित अपशिष्ट से भरे कूड़ेदान में ई - अपशिष्ट को 
डाल जाने से रोका जा सके । 


(7) 


नियम 9 के अधीन निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसरण में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
अथवा प्रदूषण समिति से प्राधिकार पत्र प्राप्त करेगा । 
हथालन किए गए ई - अपशिष्ट का प्ररूप 2 में अभिलेख रखेगा । ऐसे अभिलेख संबंधित 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्षा के लिए उपलब्ध होने 
चाहिए । 
संबंधित राज्य नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण नियंत्रण समिति को जून के 30 वें दिन को या 
इससे पहले उस वित्तीय वर्ष के बाद जिससे कि यह विवरणी संबंधित हो , प्ररूप 3 में 
वार्षिक विवरणी फाइल करेगा । 


5. संग्रहण केंद्रों के उत्तरदायित्व - संग्रहण केंद्र ( केन्द्रों), - 


(1) 


यथास्थिति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति से नियम के 
अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार , प्राधिकार प्राप्त करेगा और साधरण जनता को ऐसे 
संग्रहण केन्द्र (केन्द्रों) के पते, टेलीफोन नं . ई - मेल आदि जैसे ब्यौरे उपलब्ध करवाएगा । 
यह सुनिश्चित करेगा कि उनके द्वारा एकत्रित ई - अपशिष्ट रीति से उस समय तक रखे 
हुए हैं जब तक कि उन्हें यथास्थिति रजिस्ट्रीकृत भंजक ( को ) या पुनःचक्रणकर्ता ( ओं ) के 
पास नहीं भेजा जाता. 
यह सुनिश्चित करेगा कि ई - अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन से पर्यावरण को काई 
नुकसान नहीं होता है, और 
संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को उस वित्तीय वर्ष के 
पश्चातवर्ती जिससे विवरणी संबंधित है, 30 जून को या उससे पूर्व प्रारूप 3 में वार्षिक 
विवरणी, फाइल करेगा । 


( 5) 
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प्ररूप 2 मे संभला गया ई - अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे अभिलेख संबंधित राज्य 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्ष के लिए उपलब्ध होने चाहिए । 


6. उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता के उत्तरदायित्व : 


( 1 ) 


अनमी 


अनुसूची -1 में सूचीबद्ध वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के उपभोक्ता या बड़े उपभोक्ता यह 
सुनिश्चित करेंगे कि ई - अपशिष्ट का प्रणालन प्राधिकार संग्रहण केन्द्रों या रजिस्ट्रीकृत 
भंजकों या पुनःचक्रणकर्ताओं को किया जाए या उत्पादकों द्वारा प्रदान की जाने वाली चुनने 
या वापस लेने वाली सेवाएं लेंगे; 
बड़े उपभोक्ता प्ररूप - 2 में , संभला गया ई - अपशिष्ट का अभिलेख रखेगा और ऐसे 
अभिलेख संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति द्वारा संवीक्ष के 
लिए उपलब्ध करेगा । 


7. भंजक के उत्तरदायित्व – प्रत्येक भंजक 


( 2) 


नियम 9 और नियम 11 के अधीन विहित प्रक्रियाओं के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
से प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करेगा; 
यह सुनिश्चित करेगा कि ई- अपशिष्ट के भण्डारण और परिवहन के दौरान पर्यावरण को 
कोई क्षति न हो; 
यह सुनिश्चित करेगा कि भंजक प्रक्रिया से स्वास्थ्य और पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव 
न पड़े 
यह सुनिश्चित करेगा कि सुविधा और भंजक प्रक्रियांए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 
समय - समय पर प्रकाशित मानकों और मार्गनिर्देशो के अनुसार हो ; 
यह सुनिश्चित करेगा कि भंजित ई - अपशिष्ट , सामग्रियों के प्रत्युतरण के लिए पृथक किया 
जाए और रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रण सुविधाओं को भेज दिया जाए; 
यह सुनिश्चित करेगा कि गैर पुनःचक्रण भंजित / गैर प्रत्युद्धरण संघटक प्राधिकार उपवार 
भण्डारण और निपटान सुविधाओं को भेज दिया जाए; 
प्ररूप - 3 में विवरणी, यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्रों की समिति 
को उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चात्वर्ती 30 जून को या उससे 
पहले प्रस्तुत करेगा ; 
सामग्रियों को प्रत्युतरण या परिष्करण के लिए प्रक्रियागत नहीं करेगा , यदि वह सामग्रियों 
के परिष्करण प्रत्युद्धरण के लिए पुनःचक्रणकर्ता के रूप में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 
रजिस्ट्रीकृत नहीं हैं । 


8. पुनःचक्रणकर्ता / पुनःसंस्करणकर्ता के उत्तरदायित्व - प्रत्येक पुनःचक्रणकर्ता 


(1) 


नियम 1 और नियम 11 के अधीन - विहित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 
रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त करेगा ; 
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%3 


सुनिश्चित करेगा कि उक्त सुविधा और पुनःसंस्करण प्रक्रियाएं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
द्वारा समय समय पर प्रकाशित मार्गदर्शन सिद्धांतों में अधिकथित उल्लिखित मानकों के 
अनुसार हैं ; 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्य क्षेत्रों की समिति के निरीक्षण के लिए सभी 
अभिलेख उपलब्ध कराएगा ; 
यह सुनिश्चित करेगा उससे उत्पन्न अपशिष्ट का निपटान एक परिसंकटमय अपशिष्ट 
शोधन भडरण निपटान सुविधा में किया गया है ; 
उस वित्तीय वर्ष जिससे संबंधित विवरणी है से पश्चातवर्ती 30 जून, को या उससे पहले . 
यथास्थिति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की समिति के समक्ष प्रारूप 3 में 
वार्षिक विरणी फाइल करेगा । 


अध्याय - | | 


ई - अपशिष्ट के हथालना के लिए प्राधिकार और रजिस्ट्रीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया 


9. प्राधिकार प्रदान किये जाने के लिए प्रक्रिया 


(1) 


अनुसूची - 1 में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक और 
ई - अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता से यथास्थिति, संबंधित राज्य प्रदूषण 
नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों प्रदूषण नियंत्रण से, एक प्राधिकार प्राप्त करेगा । 
अनुसूची - 1 में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक और 
ई - अपशिष्ट के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता प्राधिकार प्रदान किए जाने के संबंध 
में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को इन नियमों के आरंभ होने की 
तारीख स प्रारम्भ होने वाली तीन मास की अवधि के भीतर प्ररूप 1 में आवेदन करेगा ; 


परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंधन , हथालन और सीमा पार संचलन) नियम, 
2008 के उपबंधों के अधीन प्राधिकार किसी व्यक्ति से न नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख 
से पूर्व ऐसे प्राधिकार की अवधि समाप्त होने तक प्राधिकार हेतु आवेदन करने की अपा 
नहीं की जाऐगी: 


परन्तु यह और कि ई - अपशिष्ट के ऐसे पुनःचक्रणकर्ता से जिसे परिसंकटमय 
अपशिष्ट (प्रबंधन , हथालन और सीमा पार संचलन ) नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन 
प्राधिकार नहीं किया गया है,उपर्युक्त उप नियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करना 
अपेक्षित होगा । 


( 3) 


प्राधिकार हेतु हर प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ 
राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण नियंत्रण समिति ऐसी जांच के पश्चात् जो कि वह उचित समझे , 
और इस बात का समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक के पास ई - अपशिष्ठ के सुरक्षित 


.. 
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हथालन के लिए समुचित सुविधाएं , तकनीकी क्षमताएं और उपस्कर हैं आवेदक का नब्बे 
दिनों की अवधि के भीतर प्ररुप 1 ( क ) में केवल प्राधिकार स्थान में सुरक्षित रूप से प्रचालन 
करने के लिए प्राधिकार प्रदान कर सकेगी, जो पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य 
होगा । 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की प्रदूषण समिति आवेदक को सुनवाई का 
युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ही कोई भी प्राधिकार प्रदान करने से इंकार करेगी । 
इन नियमों के अधीन प्राधिकार प्रत्येक व्यक्ति उसके द्वारा संभले जारने वाले ई- अपशिष्ट 
का प्ररूप - 2 में अभिलेख रखेगा और प्ररूप - 3 में विनिर्दिष्ट विवरण का उल्लेख करते हुए 
एक वार्षिक विवरणी तैयार करेगा और उसे राज्य नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति 
का उस वित्तीय वर्ष, जिससे विवरणी संबंधित है, के पश्चातवर्ती 30 जून या उससे पहले 
प्रस्तुत करेगा । 
किसी प्राधिकार के नवीकरण के लिए आवेदक प्ररूप - 1 में उसकी समाप्ति से साठ दिन 
पहले किया जाएगा और राज्य नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति प्रत्येक मामले के 
गुणावगुण के आधार पर जांच करने के पश्चात् और इन शर्त के अधीन रहत हुए कि 
अधिनियम और उनके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों अथवा प्राधिकार में विनिर्दिष्ट 
शर्तों के उल्लंघन की कोई रिपार्ट नहीं है, प्राधिकार का नवीकरण कर सकेगी । 
अनुसूची - 1 में सूचीबद्ध वैधुत तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का प्रत्येक उत्पादक, ई - अपशिष्ट 
के संग्रह केन्द्र, भंजक और पुनःचक्रणकर्ता, जहां कहीं भी अपेक्षित हो प्राधिकार में विनिर्दिष्ट 
शर्तों के अनुपालन के लिए सभी कदम उठाएगा । 
संबंधित राज्य की दशा मे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्रों की दिशा में 
प्रदूषण नियंत्रण समिति ई - अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंध के लिए इन 
नियमों के अधीन अधिरोपित शर्तों की विशिष्टियों का उल्लेख करने वाला एक रजिस्ट्रर 
रखेगी और यह किसी भी हितबद्ध व्यक्ति या प्रभावित व्यक्ति या उसकी ओर से उसके 
द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा । 


10. प्राधिकार को निलंबित या रद्द की शक्ति - 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति , यदि उनकी यह 
राय है कि प्राधिकार का धारक , प्राधिकार की किसी शर्त या अधिनियम या उसके अधीन 
बनाए गये किन्हीं नियमों में किसी उपबंध का अनुपालन करने में असफल रहा है और उसे 
सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् उसके कारणों का लिखित रूप से 
अभिलिखित करते हुए लोकहित में , ऐसी अवधि के लिए जो वह आवश्यक समझे, इन 
नियमों के अधीन जारी प्राधिकार के निलंबन या निरस्तीकरण के आदेश कर सकेगी । 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण नियंत्रण समिति प्राधिकार का 
निलंबन या रद्द होने पर ऐसे व्यक्ति को जिसका प्राधिकार निलंबित या रद्द किया गया है , 
ई - अपशिष्ट के सुरक्षित भंडारण के लिए निर्देश दे सकेगी, और ऐसा व्यक्ति ऐसे निर्देशों 
का अनुपालन करेगा । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया 


11. रजिस्ट्रीकरण मंजूर करने की प्रक्रिया, 


इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर ई - अपशिष्ट का प्रत्येक 
भंजक या पुनः चक्रणकर्ता रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने या उसका नवीकरण के लिए 
निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रति संलग्न करके राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव 
को तीन प्रतियों में आवेदन करेगा राज्य निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रक्रिया संलग्न होगी: 
(i) जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974(1974 का 6) और वायु ( 

प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 1981 (1981 का 14 ) के अधीन राज्य 
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्थापना करने के लिए दी गई सहमति ; 
जिला उद्योग केन्द्र या इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा 
जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र ; 
जिला उद्योग केन्द्र या इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य सरकारी अभिकरण द्वारा 

जारी संयंत्र और मशीनरी की अधिष्ठापित का क्षमता का सबूत ; 
(iVN नवीकरण की दशा में , राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की प्रदूषण 

नियंत्रण समिति व इस प्रयोजन के लिए पदाविहित के इस अभिकरण पदामिहित 
अभिकरण से यथा लागू परिसंकटमय अपशिष्ट के बहिःस्राव और स्राव मानकों तथा 
अभिक्रियान्वयन और व्ययन के अनुपालन प्रमाण पत्रः 


परन्तु परिसंकटमय अपशिष्ट ( प्रबंधन, हथालन और सीमा पार संचलन ) 
नियम, 2008 के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी व्यक्ति से इन नियमों के 
प्रवृत्त होने की तारीख से पूर्व ऐसे प्राधिकार की अवधि समाप्त होने तक प्राधिकार 
के लिए आवेदन करना आपेक्षित नहीं होगा : 


___ परन्तु यह और कि ई- अपशिष्ट के ऐसे पुनःचक्रणकर्ता से जो परिसंकटमय 
अपशिष्ट ( प्रबंधन,हथालन और सीमा पार संचलन) नियम , 2008 के उपबंधों के 
अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपर्युक्त उपनियम (1) में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन 
करना अपेक्षित होगा । 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना यह समाधान हो जाने पर की आवेदन हर प्रकार से पूर्ण 
है और आवेदक ई - अपशिष्ट के पुनःचक्रण और प्रसंस्करण के लिए सुदृढ़ तकनीकों और 
पर्याप्त तकनीकी क्षमताओं, अपेक्षित सुविधाओं और उपस्कर का उपयोग करता है तो ऐसे 
आवेदक को केवल प्राधिकृत स्थान पर सुरक्षित प्रचालन करने के लिए आवश्यक शर्ते 
अनुज्ञात करते हुए रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त कर सकेगा । 
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राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण के आवेदन का , सभी संदर्भो में पूर्ण आवेदन की 
प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर निपटारा करेगा । 
इन नियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण, प्रारम्भ में इसके जारी होने की तारीख से दो 
वर्ष की अवधि के लिए और उसके पश्चात् पश्चातवर्ती नवीकरण होने पर उसे जारी होने 
की तारीख से अधिकतम पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा, जब तक की इकाई 
द्वारा इसका प्रचालन बंद नहीं कर दिया जाता है या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 
निलंबित या रद्द नहीं कर दिया जाता है । 


(5 ) 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आवेदक को सुनवाई का समुचित अवसर देने के पश्चात् आदेश 
द्वारा रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने या नवीकरण करने से इंकार कर सकेगा । 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के लिए बताई गई शर्तों के 
अनुपालन को मॉनीटर करेगा । 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इन नियमों के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण को रद्द या निलंबित 
कर सकेगा यदि उसके पास यह विश्वास किया जाने का कारण है कि रजिस्ट्रीकरण 
पुनःचक्रणकर्ता उसे सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् और उसके कारणों को 
अभिलिखित करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण की किन्हीं शर्तों मे से किसी को पूरा करने या 
उसके अधीन बनाए गये नियमों के किन्हीं उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहा है । 


किसी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन प्ररूप-- 4 में इसकी समाप्ति से कम से 
कम दो महीने ( 60 दिन) पहले किया जाऐगा और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा प्रदूषण 
नियंत्रण समिति प्रत्येक मामले के गुणावगुण आधार पर जांच करने के बाद इस शर्त के 
अध्यधीन कि अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों अथवा 
रजिस्ट्रीकरण में विनिर्दिष्ट शर्तों उल्लंधन की कोई सूचना नहीं है, रजिस्ट्रीकरण का 
नवीकरण कर सकेगी । 


भंजक या पुनःचक्रणकर्ता क्रय किए गए और प्रसंस्कृत ई - अपशिष्ट का अभिलेख करेगी 
रखेगें और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समिति को प्ररूप - 3 में प्रत्येक 
वर्ष की 30 जून को या उससे पहले पूर्ववर्ती में अपनी गतिविधियों की वार्षिक विवरण 
फाइल करेंगे । 


( 10 ) 


केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , समय - समय पर पुनःचक्रण प्रक्रियाओं 
के निष्पादन के मानकों के लिए मार्ग दर्शक सिद्धान्त जारी कर सकेंगे । 

अध्याय – IV 


12. ई - अपशिष्ट भंडारण के लिए प्रक्रिया , - 
(1) ई- अपशिष्ट का प्रत्येक उत्पादक , संग्रहण केन्द्र, भंजक या पुन : चक्रणकर्ता एक सौ अस्सी 

दिन के अनधिक अवधि के लिए ई - अवशिष्ट का भंडारण कर सकेगा और ऐसे अपशिष्टों 
के संग्रह, विक्रय, अन्तरंण, भंडारण और पृथक्करण का अभिलेख रखेगा और निरीक्षण के 
लिए इन अभिलेखों को उपलब्ध कराएगाः 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 


परन्तु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, निम्नलिखित मामलों में उक्त अवधि को एक वर्ष तक 
विस्तारित कर सकेगा, अर्थात्: 


राज्य के संग्रहण केन्द्र, जिनके पास कोई रजिस्ट्रीकृत भंजक या पुनःचक्रण 
प्रसुविधा नहीं है या राज्य के भंजक , जिनके पास कोई रजिस्ट्रीकृत पुनःचक्रण 
प्रसुविधा नहीं हैं ; 
वह अपशिष्ट जिसकी आवश्यकता उसके पुनःचक्रण या पुनः उपयोग के लिए किसी 
प्रक्रिया के विकास के लिए विनिर्दिष्ट भंडारण के लिए है । 


अध्याय v 


वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग में कमी लाना . 


13. वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के विनिर्माण में परिसंकटमय सामग्री के उपयोग में कमी लाना 


वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का प्रत्येक उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि न वैद्युत 
और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में सीसा, पारा, कैडमियम, षजीठसंयोगी क्रोमियम,पॉलीब्रोमिनेटेड 
बाइफेनिल्स या पॉलीब्रोमिनेटेड डाईफेनिल ईथर्स अंतर्विष्ट न हों : 


परंन्तु सामांगी सामग्री में वजन का अधिकतम 0.1 प्रतिशत सांद्रण मान का सीसा, पारा , 
कैडमियम , षएठसंयोगी क्रोमियम, पॉलीब्रोमिनेटेड बाइफेनिल्स या पॉलीब्रोमिनेटेड डाईफेनिल 
ईथर्स तथा सामांगी सामग्री में वजन का अधिकतम 0.1 प्रतिशत सांद्रणमान का कैडमियम 
अनुज्ञात किया जाएगा । 


( 2) 


अनुसूची - 2 में सूचीबद्ध उपयोजक नियम 13 के उपनियम के (1) के उपबंधों से छूट प्राप्त 


होंगे । 


( 3) 


नियम 13 का नियम उपनियम (1) इन नियमों के प्रारंम्भ की तारीख से 6 वर्ष पूर्व विनिर्मित 
या बाजार में रखे गए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के अवयवों पर लागू नहीं होगा । 


( 4) 


वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में उपयोग कि गई परिसंकटमय सामग्री में ऐसी कमी की 
दशा में , उपस्कर के संघटकों पर विस्तृत जानकारी उत्पाद सूचना पुस्तिका में दी जाएगी । 


(5) 
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नए वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर का आयात या बाजार में रखा जाना केवल उन 
उपस्करों के लिए अनुज्ञात होगा जो उपनियम (1) के उपबंधों का अनुपालन करते हैं । 
रक्षा और अन्य समान रणनीतिक उपयोजकों के लिए प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक 
उपस्कर का विनिर्माण और आपूर्ति उपनियम (1) के उपबंधों से अपवर्जित होगी । 
विनिर्मित या आयातित वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर में परिसंकटमय पदार्थों के उपयोग 
में ऐसी कमी इन नियमों के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्राप्त कर ली 
जाऐगी । 

अध्याय VI 
प्रकीर्ण 


14. प्राधिकरणों के कर्तव्य : - इस नियमों के उन्य उपबंधों के प्राधिकरण, अनुसूची - 3 में यथा 
विनिर्दिष्ट कर्त्तव्यों का पालन करेगा । 


15 . वार्षिक रिपार्ट : 
(1 ) राज्य बोर्ड और समितियां , प्रत्येक वर्ष 30 सितम्बर तक प्ररूप 5 में इन नियमों के 

कार्यान्वयन के संबंध में वार्षिक रिपार्ट तैयार करेंगे और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 
प्रस्तुत करेंगे । 
केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ई - अपशिष्ट के प्रबंधन पर समेकित वार्षिक पुनर्विलोकन 
रिपार्ट तैयार करेगा और प्रत्येक वर्ष 30 दिसम्बर से पहले अपनी सिफारिशों सहित इसे 
केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित करेगा । 


16. ई - अपशिष्ट का परिवहन : 


राज्य जहां से अपशिष्ट उत्पन्न या एकत्रित है से भिन्न किसी राज्य में किसी प्रसुविधा के 
अंतिम व्ययन के लिए परिवहन की दशा में , परिवाहक सबंद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 
" अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा परिवाहक राज्य ( राज्यों) के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 
को अतंरण की सूचना देगा । 
राज्य जहां से अपशिष्ट उत्पन्न एकत्रित है से भिन्न किसी राज्य भंजक का पुन: चक्रण के 
लिए परिवहन की दशा परिवाहक सबंद्ध राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से " अनापत्ति प्रमाण 
पत्र प्राप्त करेगा. और परिवाहक राज्य ( राज्यों) के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अतंरण 
की सूचना देगा । 


17 . दुर्घटना की सुचना देना और अनुवर्ती कार्रवाई .- जहां ई - अपशिष्ट की सुविधा प्रकिया अथवा 
ई - अपशिष्ट के परिवाहन के दौरान यदि कोई दुर्घटना होती हैं, तो यथस्थिति , उत्पादक , परिवाहक , 
भंजक , मरम्मतकर्ता या पुनःचकणर्ता, वह तुरंत दुर्घटना के विषय में राज्य प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड या 
संघ शासित प्रदेश की समितियों को शीघ्र ही इसकी रिपोर्ट देगा । 
18. ई - अपशिष्ट का संग्रहण, भंडारण , परिवहन पृथक्करण पुनःपरिष्कारक , भंजक , पुनःचकण और 
व्ययन समय - समय पर केन्द्रीय प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतो में 
विहित प्रकिया के अनुसार होगा । 


: । । । 11 IlliSINI 
- THEIL . 


HI- FINITH 
HIMATE 
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अनुसूची । 


(नियम 2(1), 3 ( ञ) और (ट) देखें ) 
इन नियमों के अधीन वैद्युत और इलैक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रवर्ग 


क्रम सं. 


वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर के प्रवर्ग 


सूचना तकनीकी और दूरसंचार उपस्कर : 
केन्द्रीकृत डाटा प्रोसेसिंग 
मेन फ्रेम्स, मिनीकंप्यूटर 
पर्सनल कम्प्यूटिंग 
पर्सनल कम्प्यूटर (इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सी पी यू) 
लेपटाप ( इनपुट और आउटपुट यंत्रों सहित सी पी यू) 
नोटबुक , नोट पैड इत्यादि 
प्रिंटर्स जिसके अतंर्गत कार्टरिंज भी है . 
प्रतिलिपि उपस्कर 
वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर 
यूजर टर्मिनल और सिस्टम 
फैसिमिली 
टेलेक्स 
टेलीफोन 
पे टेलीफोन 
कॉर्डलेस टेलीफोन 
सेल्यूलर टेलीफोन 
| ऑन्सरिंग सिस्टम 
उपभोक्ता वैद्युत और इलेक्ट्रिॉनिक्स : 
टेलीविजन सैट, ( द्रव क्रिस्टल डिसप्ले तथा लाइट एमिटिंग डायोड प्रौद्योगिकी पर आधारित 
सैट सहित ) केन्द्रीकृत एयर कन्डीशनिंग संयंत्रों को छोड़कर रेफ्रीजेरेटर, वाशिंग मशीन, एयर 
कन्डीशनर 
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अनुसूची ॥ 

[नियम 13( 2) देखें ] 
आवदेन - पत्र , जिन्हें नियम 13 के उप -नियम (i) की अपेक्षाओं से छूट प्राप्त है (अनुसूची ।) में सूचीबद्ध ई- अपशिष्ट की 
श्रेणियों के लिए लागू) 


| एकल कैप्ड ( संहत) फ्लूरोसेंट लैंप जो इनसे अधिक नहीं : प्रति बर्नर 

सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए < 30 डब्ल्यु : 5 मि . ग्रा . 
1( ख ) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए 2 30 डब्ल्यु और < 50 डब्ल्यु : 5 मि . ग्रा . 
1( ग ) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए 250 डब्ल्यु और < 150 डब्ल्यु : 5 मि . ग्रा . 
1( घ ) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए 2 150 डब्ल्यु :15 मि . ग्रा . 
1( 1 ) | गोलाई या चौकोर आकार तथा ट्यूब व्यास 17 मि . मी . के साथ सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए : 7 

मि . ग्रा . 
1( च ) | विशेष प्रयोजनों के लिए : 5 मि . ग्रा . 
2( क ) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों जो के लिए दोहरी कैप्ड लिनियर फ्लारोसेंट लैंपों में पारा ( प्रति लैंप) जो इनके 

| अधिक नहींः 
2( क )(1) सामान्य जीवनकाल के साथ त्रि -बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 9 मि . मी . (अर्थात टी2 ): 4 मि . ग्रा . 
2( क )(2 ) सामान्य जीवनकाल के साथ त्रि-बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास < 9 मि . मी . और 2 17 

मि . मी .( अर्थात टी5): 3 मि . ग्रा . 
2(क )(3) सामान्य जीवनकाल सहित त्रि -बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 17 मि . मी . और < 28 मि . मी . 

( अर्थात टी8 ): 3.5 मि . ग्रा . 
2( क )(4 ) | सामान्य जीवनकाल सहित त्रि -बैंड फोस्फर तथा एक ट्यूब व्यास > 28 मि . मी . ( अर्थात टी12): 5 मि . ग्रा . 
2( क)(5) दीर्घ जीवनकाल सहित त्रि -बैंड (225000 एच): 8 मि . ग्रा . 

2( ख ) अन्य फ्लोरोसेंट लैंपों में पारा ( प्रति लैंप) जो इनसे अधिक नहीं : 
2( ख)(1) | लिनियर हालोफास्फेट लैंप > 28 मि . मी . ( अर्थात टी 10 और टी12): 10 मि . ग्रा . 

2( ख)(2) गैर -लिनियर हालोफास्फेट लैंप ( सभी व्यास): 15 मि . ग्रा . 
| 2( ख )( 3) ट्यूब व्यास > 17 मि . मी .( अर्थात टी9) सहित गैर-लिनियर फोस्फर लैंप : 15 मि . ग्रा . 
2( ख)( 4) | अन्य सामान्य प्रकाश और विशेष प्रयोजनों के लिए लैंप (अर्थात इंडक्शन लैंप) : 15 मि . ग्रा . 

विशेष प्रयोजनों के लिए ठंडे कैथोड फ्लोरोसेंट लैंपों तथा बाह्य इलैक्ट्रोड फ्लोरोसेंट लैंपों में पारा 
( सीसीएफएल और ईईएफएल ) (प्रत्येक लैंप): 

कम लंबाई ( 5500 मि . मी .): 3.5 मि . ग्रा . 
3( ख ) | मध्यम लंबाई ( > 500 मि . मी. और 51500 मि . मी .): 5 मि . ग्रा . 
3( ग) अधिक लंबाई ( > 1500 मि . मी .):13 मि . ग्रा . 
4( क ) अन्य कम दाब उत्सर्जित लैंपों में पारा ( प्रति लैंप) :15 मि . ग्रा . 
4( ख ) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए उच्च दाब सोडियम ( वाष्प) लैंपों में पारा जो उन्नत रंग वाले इंडेक्स सहित 

लैंपों में आरए > 60: से अधिक न हो ( प्रति बर्नर ) 
4( ख)- पी - 155 डल्यु : 30 मि . ग्रा . 
4( ख)- 11 155 डब्ल्यु < पी < 405 डब्ल्यु : 40 मि . ग्रा . 
4( ख )- III | पी > 405 डब्ल्यू : 40 मि . ग्रा . 
4( ग) सामान्य प्रकाश प्रयोजनों के लिए अन्य उच्च दाब सोडियम ( वाष्प ) में पारा ( प्रति बर्नर ) इनसे अधिक न 


। ख9) व्यय सामान्य प्रकाश औरविट कथोड फ्लोरोसेंट 


लोफास्फेट 8मि.मी.( 
अर्थात अधिक नहीं 


( क ) 
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7( ग)-|| 


4( ग)- पी5155 डब्ल्यु : 25 मि . ग्रा . 
4( ग)- || 155 डल्यु - पी - 405 डब्ल्यु : 30 मि . ग्रा . 
4(ग)- | | पी > 405 डब्ल्यु : 40 मि . ग्रा . 
4(घ) | उच्च दाब पारा ( वाष्प ) लैंपों (एचपीएमवी) में पारा 
4( 1) धातु हैलाइड लैंपों ( एमएच) में पारा 
4( च) | विशेष प्रयोजनों के लिए अन्य उत्सर्जन लैंपों में पारा जिनका उल्लेख विशेष रूप से इस अनुसूची में न 

किया गया हो । 
5 ( क ) कैथोड रे ट्यूब के कांच में सीसा 
5( ख ) फ्लोरोसेंट ट्यब के कांच में सीसा जो 0. 2 % भार से अधिक नहीं होगा 

| मशीनिंग प्रयोजनों के लिए इस्पात में मिश्रण घटक के रूप में सीसा तथा गैल्वेनाइज्ड इस्पात में 0.35 % 

सीसा भार तक 
6( ख) । एलुमीनीयम में मिश्रण तत्व के रूप में सीसा 0. 4% सीसा भार तक 
6( ग): तांबा मिश्रण 4 % सीसा भार तक 
7 ( क ) 

उच्च गलन तापमान प्रकार टांको में सीसा ( अर्थात 85 % या उससे अधिक भार वाले सीसा आधारित 

मिश्रण ) 
7( ख ) स्विचिंग , सिंगनलिंग , पारेषज तथा दूर संचार हेतु नेटवर्क प्रबंधन के लिए सर्वर, मंदारया तथा भंडारण 

विन्यास प्रणालियों हेतु टांकों में सीसा 
7( ग) | विद्युतकीय तथा इलैक्ट्रोनिक घटक जिनमें डाईएलेक्ट्रिक मृत्तिका के अलावा कांच अथवा मृत्तिका में 

सीसा सम्मिहित हो अर्थात पाई जो इलैक्ट्रानिक उपकरण, अथवा एक कांच या मृत्तिका मैट्रिक्स मिश्रण | 
125 वी एसी अथवा 250 वी डीसी या अधिक केरेटेड वोल्टेज के लिए कैपोसिटरों में डाई इलेक्ट्रिक मृत्तिका 

में सीसा 
7 ( ग)- III | 125 वी एसी अथवा 250 वी डीसी के रेटेड वोल्टेज के लिए कैपोसिटरोंमें डाई इलैक्ट्रिक मृत्तिका में सीसा 
8( क ) एक शाट पैलेट प्रकार के थर्मल आउट आफ में कैडमियम तथा इसके कंपाउंड 
8( ख ) विद्युतीय कान्टेक्ट्स में कैडमियम तथा इसके कंपाउंड 

शीतल घोल में 0. 75 % भार तक अवशोषण प्रशीतकों में कार्बन ईस्पात शीतन प्रणाली के एंटीकोरोजन 
एजेंट के रूप में हेक्सावेलेंट क्रोमियम 
तापन , वातायन, एअर कंडीशनिंग तथा प्रशीतक अनुप्रयोग के लिए रेफ्रिजिरेंट सन्निहित कम्प्रेशरों के लिए 

वियरिंग शेल्स तथा बुशेज में सीसा (एचवीएसीआर ) 
11 ( क) सी -प्रेस कंप्लेनिंग पिन कनेक्टर प्रणालियों में प्रयुक्त सीसा 
11( ख) सी -प्रेस कम्लेंट पिन कनेक्टर प्रणालियों से भिन्न में प्रयुक्त सीसा 

12 | थर्मल कंडक्शन मोड्यूल सी-रिंग के लिए एक कोटिंग सामग्री के तौर पर प्रयुक्त 
13 ( क ) | दृष्टिय अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त सफेद कांच में सीसा 
13( ख ) | फिल्टर कांचों और परावर्तन मानकों के लिए प्रयुक्त कांचों में कैडमियम और सीसा 
14 | पिनों और 80% से अधिक और 85 % से कम भार युक्त सीसे की मात्रा वाले माइक्रोप्रोसेसरों के पैकेज के 

बीच जोड़ने के लिए दो तत्वों से अधिक वाले टांकों में सीसा - 
समेकित सर्कट फिलिम पैकेजों के अंदर अर्ध-कंडक्टर डाइ और कैरियर के मध्य एक श्रम विद्युतीय 
कनेक्शन पूरा करने के लिए टांकों में सीसा 
| सिलिकेट कोटेड ट्यूबों वाले लिनियर इनकेंडिसेंट लैंपों में सीसा 
व्यावसायिक रिप्रोग्राफी अनुप्रयोगों के लिए प्रयुक्त उच्च सघनता उत्सर्जन (एचआईडी ) में रेडिएंट एजेंट के 

तौर पर सीसा हेलिडे 
18( क ) | उत्सर्जन लैंपों के फ्लोरोसेंट पाउडर ( भार द्वारा 1 % अथवा कम) जब इनका उपयोग डाइजोप्रिंटिंग | 

रिपोग्राफी , लिथोग्राफी , कीट ट्रैक्स , फोटोरसायन और 


9( ख ) 
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[ PART II _ SEc . 3(ii)] 
SMS (( Sr, Ba)2MgSi207: Pb )एसएमएस(( एसआर , बीए ) 2एमजीएसआई2ओ7: पीबी ) जैसे 
फोस्फोरस सन्निहित प्रसंस्करणों को संसाधित करने के लिए विशेषीकृत लैंपों के रूप में प्रयुक्त किया | 
जाता है । 
BSP( BaSi205: Pb ) बीएसपी ( बीएएसआई2ओ5:पीबी) जैसे फास्फोरस युक्त टैनिंग लैंपों के 
रूप में प्रयोग करते समय उत्सर्जन लैंपों के फ्लोरोसेंट पाउडर ( भार द्वारा 1 % सीसा अथवा कम) में 
एक्टिवेटर के रूप में सीसा 
| मुख्य समामेलन के रूप में विशिष्ट कंपोजिशनों में PbBiSn - Hg and PbInSn-Hg पीबीबीआईएसएन 
एचजी तथा पोबीआईएनएसएन -एचजी सहित सीसा तथा कम्पैक्ट ऊर्जा बचत लैंपों में अनुषंगिक 
समामेलन के तौर पर पीबीएसएन-एचजी ( ईएसएल ) 
बंधक अग्रभाग के लिए प्रयुक्त सीसे में सीसा आक्साइड तथा द्रव क्रिस्टल प्रदर्शन (एलसीडी) के लिए 
प्रयुक्त फ्लैट फ्लोरोसेंट लैंपों का पृष्ठभाग । ( एलसीडीएस ) 
बोरोसिलिकेट तथा सोडा लाइम कांचों जैसे सीसों पर एनैमल के लिए मुद्रण स्याही में सीसा तथा 
कैडमियम 
| 0. 65 एमएम तथा उससे कम की पिच सहित अन्य कनेक्टरों से भिन्न फाइन पिच कंपोनेट्स की परिष्कृतों | 
में सीसा 
छिद्र चक्रिकीय एक प्लेनर ऐरे सीरेमिक बहुपरतीय कैपोसिटरों के माध्यम से मशीन्ड के टांके लगाने के । 
लिए टांकों में सीसा 
ढांचागत तत्वों मुख्यता सील फ्रिट और फिट रिंग में प्रयुक्त सतही कंडक्शन एलैक्ट्रान एमिटट प्रदर्शन 
( एसईडी ) में सीसा आक्साइड 
काले नीले लैंपों के कांच के लिफापे में सीसा आक्साइड 
| 125 डीबी एसपीएल तथा उससे ऊपर के ध्वनिक शक्ति स्तरों के कई घरों के लिए प्रचालन हेतु नामोरिष्ट ) 

उच्च शक्ति में प्रयुक्त ट्रांसड्यूजर्स के लिए टांके के तौर पर सीसा एलाय 
|क्रिस्टल सीसा में सीसा बाउंड 
| 100 डीबी ( ए) तथा अधिक ध्वनि दाव स्तरों के साथ उच्च शक्ति वाले लाउडस्पीकरों में प्रयुक्त 
ट्रांसड्यूसर्स में आवाज कॉयल पर सीधे अवस्थित विद्युतीय कंडक्टरों के लिए विद्युतीयायांत्रिक 
टांकाज्वाइंट के तौर पर कैडमियम 
पारा मुक्त फ्लोरोसेंट लैंपों में टांका लगाने की सामग्रियों में सीसा ( अर्थात उदाहरणार्थ द्रव क्रिस्टल प्रदर्श, 
डिजाइन अथवा औद्योगिक प्रकाश ) 
आरगोन तथा क्रिप्टज्ञन लेजर ट्यूबों के लिए विंडो एसेम्बली बनाने के लिए प्रयुक्त सील फ्रिट में सीसा 
आक्साइड 
विद्युत ट्रांसफार्मरों में 100 यूएम व्यास तथा कम मोटी तांबा तारों में टांके लगाने के लिए टांकों में सीसा 
समेंट आधारित ट्रिमर पोटेंशियोमीटर तत्वों में सीसा 
प्रति प्रदर्श 30 एमजी तक तत्व सहित डीसी प्लाज्मा प्रदर्शों में कैथोड स्पटरिंग कूनहिबिटर के तौर पर 
प्रयुक्त पारा 
जस्ता बोरेट कांच की बाडी के आधार पर उच्च वोल्टेज डायोड्स की प्लेरिंग परत में सीसा 
एल्युमिनियम बांडेज बेरीलियम आक्साइड पर प्रयुक्त मोटी फिल्म पेस्ट में कैडमियम और कैडमियम 
आक्साइड 
ठोस अवस्था प्रदीपन या प्रदर्श प्रणालियों में प्रयोग हेतु रंग कनवर्टिंग में कैडमियम ||-VI एलईडी ( < 10 
यूजी सीडी प्रति एमएम प्रकाश - उत्सर्जन ) 
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अनुसूची ॥ 


(नियम 14 देखें ) 
प्राधिकरण की सूची और उसके तत्सानी कर्तव्य 

अनुरूप कर्त्तव्य 


क्रम सं. प्राधिकरण 


. 


VIII 


केन्द्रीय 

प्रदूषण 

I. राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / संघ राज्य की समितियाँ समन्वय 
नियंत्रण बोर्ड , करना 
दिल्ली 

ई - अपशिष्ट के पर्यावरणीय रूप से उचित प्रबंध के लिए 
दिशानिर्देश तैयार करना । 
ई - अपशिष्ट उपन्न होने और उसकी प्रसंस्करण का मूल्यांकन 

करना । 
IV. ई - अपशिष्ट की प्रसंस्करण और पुनःचक्रण के लिए मानकों और 
2 विनिर्देशों की सिफारिश करना । 
v . ई - अपशिष्ट का दस्तावेजीकरण , आंकडा संकलन और उसे 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइटों पर अपलोड करना । 
VI . प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना । 
VII . मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना । 

मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अंतर्गत प्रदत्त कोई अन्य कार्य 

परिसंकटमय पदार्थों ( आर ओ एच एस ) के प्रयोग में कमी करना । 
x . परिसंकटमय पदार्थों में कमी करने , आर ओ एच एस अनुपालन के 

लिए आई उद्योग हेतु पहले । 

आर ओ एच एच अनुपालन के लिए लक्ष्य निर्धारित करना । 

XII. ग्रीन डिजाइन / उत्पादों के लिए प्रोत्साहित और प्रमाणन । 
राज्य प्रदूषण ई - अपशिष्ट का सूचीकरण 
नियंत्रण बोर्ड या ॥. प्राधिकरण प्रदान करना और उसका नवीकरण । 
संघ राज्य क्षेत्र की | II . ई - अपशिष्ट पुनः चक्रणकर्ताओं का रजिष्ट्रीकरण । 
समितियाँ IV . प्राधिकार और रजिष्ट्रीकरण शर्तों की मानीटरी का अनुपालन की 

- मानीटरी । 
V . प्राधिकार आदि के लिए लगाई गई शर्तों की सूचना का रखरखाव 

की सूचना । 
पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ पुनःचक्रण को प्रोत्साहित करने के लिए 

कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना । 
VII. इन नियमों के अतिक्रमण के विरूद्ध कार्रवाई करना । 

मंत्रालय द्वारा इन नियमों के अधीन प्रत्यायोजित कोई अन्य कार्य । 
शहरी स्थानीय 1. यह सुनिश्चित करना कि नगरीय ठोस अपशिष्ट में मिश्रित ई 
निकाय (नगर अपशिष्ट सही प्रकार से पृथक , संग्रहित कर या तो प्राधिकृत 
सिमिति / नगर 

संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुनः चक्रणकर्ता को भेज दिया है । 
निगम ) 

II. यह सुनिश्चित करना कि लावरिश उत्पादों से उत्पन्न हुआ ई - 

अपशिष्ट संग्रहित कर प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र या भंजक या पुनः 
चक्रणकर्ता को भेज दिया है । 


VIII . 
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प्ररूप 1 


(नियमों 9 (2 ) देखें) 
ई - अपशिष्ट के जनन / संग्रहण / भंडारण / भंजन / पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार प्राप्त करने के लिए 
आवेदन पत्र 
द्वारा 


सेवा में , 
सदस्य सचिव , 


प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड . 


....प्रदूषण नियंत्रण समिति 


महोदय , 
मैं / हम ई - अपशिष्ट के संग्रहण / भंडारण / शोधन के लिए ई - अपशिष्ट ( प्रबंधन और हथालना ) नियम , 
2011 के नियम 11(2) और 11 (6) के अंतर्गत / प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए आवेदन कर रहा हूँ / रहे 
हैं । 


केवल कार्यालय उपयोग के लिए 


कोड सं : 
क्या इकाई, पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा पहचान किए गए अत्यधिक प्रदूषित क्षेत्र में स्थित है ( हां / नहीं) 


आवेदक द्वारा भरा जाए 


भाग - क : सामान्य 
क ) इकाई का नाम और पूरा पता, टेलिफोन नं., ई मेल और संपर्क का अन्य ब्यौरा : 

.............. के लिए प्राधिकार की आवश्यकता है ( उचित गतिविधि / गतिविधियो में चिन्ह लगाएं ) : 
(i) . जनन * - 
(ii ) संग्रहण * । 
(iii ) भंजन* - 
(iv ) पुनःचक्रण* 0 


( ग) प्राधिकार के नवीनीकरण के मामले में पूर्व प्राधिकार सं. और तारीख 


2. क्या इकाई ई - अपशिष्ट ( प्रबंधन और हथालना) नियम , 2011 में परिभाषित ई - अपशिष्ट उत्पन्न या 
प्रसंस्करित कर रही है : 
( ) जनन * . 
( ii) प्रसंस्करण । 
* जो लागू न हो उसे काट दें । 
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3. 


( क ) 


परियोजना पर लगाई गई कुल पजी : 


( ख ) उत्पादन शुरू होने का वर्ष 

___ स्थापना की सहमति की मंजूरी की तारीख : 
( घ) संचालित करने की सहमति की मंजूरी की तारीख : 


( ग) 


भाग – ख : ई - अपशिष्ट 


4. : ई - अपशिष्ट का ब्यौरा 


( क ) | ई - अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) निमम, 2011 के अन्तर्गत परिभाषित 
| उत्पन्न ई - अपशिष्ट का प्रकार : 

उत्पन्न हथालित / संग्रहित / भजित / पुनःचक्रित ई - अपशिष्ट की कुल मात्रा । 
( ग ) | संयत्र में भंडारण का तरीका : 


( घ ) शोधन और व्ययन की विधि : 
| ( ड ) | संयंत्र की स्थापित क्षमता : 


भाग – ग भंजन और पुनःचक्रण सुविधा 


5. 


शामिल किये जाने वाले सुविधा के प्रस्ताव (संलग्न किया जाना है) का विवरण : 


(i) 


( iv ) 


( vi ) 
( vii ) 
(viii) 
(ix ) 
( x ) 


स्थल की अवस्थिति (मानचित्र उपलब्ध कराए) । 
प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी का विवरण । 
प्रतिदिन प्रसंस्कृत होने वाल अपषिष्ट का प्रकार और मात्रा । 
स्थल मंजूरी ( स्थानीय प्राधिकरण से, यदि कोई हो ) । 
प्रसंस्कृरित ई - अपषिष्ट की उपयोगिता । 
अवषेष के व्ययन की विधि (विवरण दिया जाए । 
प्रतिदिन प्रसंस्कृत अथवा निस्तारित किए जाने वाले अपषिष्ट की मात्रा । 
भंजन / प्रसंस्कृरित होने वाले ई - अपषिष्ट की श्रेणियों का विवरण । 
कार्यप्रणाली और संचालन का विवरण । 
लीचेट्स के उपचार सहित पर्यावरणीय प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण के लिए किये जाने वाले 
उपाय । 
परियोजना पर किया गया निवेश और अनुमानित वापसी । . 
संयंत्र में काम कर रहे श्रमिकों की सुरक्षा के लिए किये जाने वाले उपाय । 


( xii ) 


स्थान : . . . .. . . . 


हस्ताक्षर : .. . . . . . 


( नाम :..................... ) 


. . . . . . . . . . . . . . 


- . 


- 


. - . 
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तारीख : .. . .. . . . . . . . . .. . .. . 


प्ररूप 1( क ) 
(नियमों 9 (3) देखें) 


ई - अपशिष्ट के जनन / संग्रहण / भंडारण / भंजन / पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार पाने के लिए प्ररूप । 


1. 


(क ) 


प्राधिकार और ( ख) जारी करने की तारीख . 


... ............ पर स्थित परिसरों पर ई - अपशिष्ट के जनन , संग्रहण, भंडारण, भंजन और 
पुनःचक्रण के लिए ... ... . 

...... को प्राधिकार मंजूर किया जाता है । 


3. 


ई - अपशिष्ट के जनन, संग्रहण , भंडारण , भंजन और पुनःचक्रण के लिए प्राधिकार की मंजूरी दी 
जाती है । 


प्राधिकार ... ... ... ... से ... ... ... ... की अवधि तक प्रवृत्त रहेगा । 


प्राधिकार नीचे दी गई शर्तों के अधीन और पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , 1986 के अधीन तत्समय 
प्रवृत्त नियमों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन है । 


हस्ताक्षर :... . .. . .. ... .. . ... . .. 


तारीख : ... ... . . 


पद :... ... 


. 


प्राधिकार की निबंधन और शर्ते 


प्राधिकार, पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन नियमों के उपबंधो के अनुपालन 
में होगा । 
प्राधिकार या उसका नवीनीकरण राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति द्वारा 
प्राधिकृत अधिकारी के अनुरोध पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा । 
प्राधिकृत व्यक्ति राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति की पूर्व अनुमति प्राप्त 
किये बिना ई - अपषिष्टों को किराये, उधार , विक्रय, अंतरण या अन्यथा परिवहन नहीं करेगा । 
प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन में यथा उल्लिखित कार्य काल कि दशाओं के रूप में कार्मिकों , 
उपस्करों में कोई अप्राधिकृत परिवर्तन उसके प्राधिकार भंग परिनिश्चित करेगा । 
प्राधिकृत व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रचालन बंद करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण 
बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र की समिति की पूर्व अनुमति ले । 
प्राधिकार के नवीनीकरण के लिए कोई आवेदन नियम 9 के उपनियम (6) में अधिकथित किया 
जायेगा । 
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प्ररूप 2 

(नियमों 4 (8),5 (5) और 9 (5) देखें ) 
हथालन किए गए ई - अपशिष्ट के अभिलेखों के रखरखाव के लिए प्ररूप । 


मात्रा 


मात्रा 


मात्रा 


श्रेणी 


उत्पादक / संग्रहण केन्द्र / भंजक / पुनःचक्रणकर्ता / बडे 
| उपभोक्ता का नाम और पता 
प्राधिकार * 
पंजीकरण के जारी होने की तारीख 
प्राधिकार / पंजीकरण की वैद्यता 
| हथालंन / जनित किए गए ई - अपशिष्ट का प्रकार और श्रेणी 
उसकी मात्रा 

| मद का विवरण 
भंडारित ई - अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा श्रेणी 

मद का विवरण 
प्राधिकृत संग्रहण केन्द्र / रजिष्ट्रीकृत भंजक / रजिष्ट्रीकृत श्रेणी 
पुनःचक्रणकर्ता को भेजे गए ई - अपशिष्ट का प्रकार और 
उसकी मात्रा 
गतव्य के नाम, पता और संम्पर्क का ब्यौरा 

मद का विवरण 
ढोए गए ई - अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा 

मद का विवरण 
गतव्य के नाम , पता और संम्पर्क का ब्यौरा 
मरम्मत ई - अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा . श्रेणी 

| मद का विवरण 
मरम्मत की गई सामग्री के गंतव्य का , नाम , पता और . | 
संम्पर्क का ब्यौरा 
भंजित ई - अपशिष्ट कब प्रकार और उसकी मात्रा 

| मद का विवरण 
गंतव्य का नाम, पता और संपर्क का ब्यौरा 
पुनःचक्रित ई - अपशिष्ट का प्रकार और उसकी मात्रा श्रेणी 

| मद का विवरण 
| गंतव्य का नाम , पता और संम्पर्क का ब्यौरा . . 
11 . | उपचारित और निस्तारित अपशिष्ट का प्रकार और उसकी | श्रेणी 
मात्रा 

| मद का विवरण 


मात्रा 


8 . 


मात्रा 


| श्रेणी 


| मात्रा 


+ 


- 


- 


- 


मात्रा 


मात्रा 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 
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प्ररूप 3 


(नियमों 4 (9). 5 (4). 6 (2). 7 (7) और 9 (5) देखें ) 


वार्षिक विवरणी को भरने के लिए प्ररूप । 
[ उत्पादक / संग्रहण केन्द्र भंजक / पुनःचक्रणकर्ता द्वारा वित्त वर्ष विवरणी सं संबंधित आगामी 30 जून तक 
को प्रस्तुत किया जाने वाला ] 


वार्षिक रूप से मीट्रिक टन (एमटी) या किलोग्राम (केजी) में मात्रा 

| उत्पादक / संग्रहण केन्द्र / भंजक / 
पुनः चक्रणकर्ता का नाम और पता 
प्राधिकृत व्यक्ति का नाम और टेलिफोन और फैक्स 
नंबरों तथा ई - मेल पते सहित पूर्ण पता 
अनुसूची में सूचीकृत ( सूची संलग्न करें) ई - अपषिष्ट में 
से प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्ष के दौरान बेचे गए / खरीदे 
गए (प्रंसस्करण) के लिए भेजे गए अपशिष्ट की कुल 
मात्रा 

उपरोक्त का ब्यौरा 
3 ( क )* भंजक खरीदे गए और प्रसंस्कृत तथा भेजे गए अपशिष्ट 

की मात्रा मीट्रिक टन में ( श्रेणी वार ) 
| 3 ( ख)* 

पुनःचक्रणकर्ताः खरीदे गए / प्रसंस्कृत ई - अपशिष्ट की 
मात्रा मीट्रिक टन मे (श्रेणी वार ) 
उपयुक्त 3( क - ख) के संबंध में गंतव्य का नाम और पूरा 
पता 
जैसा कि 3 ( क ) और 3 ( ख ) में लागू होन योग्य विभिन्न | प्रकार 
श्रेणियों के ई - अपशिष्ट से पृथक किए गए / वसूल की 
गई सामग्री का प्रकार और उसकी मात्रा 


प्रकार 


मात्रा 


- 


मात्रा 


नोट : आवेदक उत्पादकों से प्राप्त धन ( यदि कोई हो ) और लेखा परिक्षित प्रमाण - पत्र सहित उसकी 
उपयोगिता का विवरण उपलब्ध कराएगा । 


। 


उन पुनःचक्रणकर्ताओं की सूची संलग्न करें जिन्हें पुनःचक्रण के लिए ई -- अपशिष्ट भेजा गया है । 


* जो लागू न हो उसे काट दें । 


................. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


स्थान 
दिनांक 


. . . . ... .. . . .. . . 


प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर 


inMI- 

III 
- Til 


. II HINHERITHI 
HAINM 


MAHI | 


. . . . 


MAIN 


11 . 
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प्ररूप 4 
नियम 11 (1) देखें ] 


ई - अपशिष्ट के पुनः चक्रण के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रबंधन प्रणाली युक्त के रजिष्ट्रीकरण के लिए 

आवेदन का प्ररूप ( तीन प्रतियों में दिया जाए) 


1. 


1974 . .. 


| इकाई का नाम और पता : 
संपर्क हेतु व्यक्ति का पदनाम , 
दूरभाष/फैक्स सहित : 
आरंभ की तारीख : 
कर्मकारों की संख्या( ठेका श्रमिकों सहित ) 
सहमति विधिमान्यता 

क . जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम , 

......................... . तक विधिमान्य । 
ख. वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण ) अधिनियम , 

1981 ................................. तक विधिमान्य 
प्राधिकार वैधता 

ई- अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालना) नियम , 2011 

.................. तक विधिमान्य 
| विनिर्माण प्रक्रिया 

कृपया प्रत्येक उत्पाद ( उत्पादों ) के लिए विनिर्माण प्रक्रिया 

प्रवाह डायग्राम संलग्न करें 
उत्पाद और उत्पादन ( एमटीए) की संस्थापित उत्पाद 

| संस्थापित क्षमता ( एमटीए ) 
क्षमता 


6. 


7. 


8. 


9 . सन 


उत्पाद 


मात्रा 


| पिछले तीन वर्षों के दौरान विनिर्मित उत्पाद वर्ष 
( जैसा भी लागू हो ) 


10. 


वर्ष 


उत्पाद 


मात्रा 


पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे माल की 
खपत ( जैसा भी लागू हो ) 


11. 


जल उपभोग 

औद्योगिक .. 

... घनमीटर प्रतिदिन 
घरेलू ......... 

घनमीटर प्रतिदिन 
अब तक संदत्त जल उपकर ( यदि लागू हो ) 
सहमति के अनुसार उत्पन्न अपशिष्ट जल | वास्तविक (पिछले तीन माह को औसत ) 

| औद्योगिक ...... ........ ....... ...... घनमीटर/ प्रतिदिन 
घनमीटर/ प्रतिदिन 

घरेलू ............... 

घनमीटर प्रतिदिन 
अपशिष्ट जल शोधन ( शोधन स्कीम का औद्योगिक 
प्रवाह डायग्राम उपलब्ध कराएं ) 

घरेलू 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II — SEC. 3(ii)] 


- 


- 


अपशिष्ट जल बहिस्राव 

मात्रा . .. 

.............. घनमीटर प्रतिदिन 
अवस्थिति ....... 
शोधित अपशिष्ट जल का विश्लेषण pH, BOD, 
COD, SS, O & G और अन्य कोई प्राचल जैसाकि 
एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा अनुबंधित किया जाए (विवरण 

संलग्न करें ) 
12. वायु प्रदूषण नियंत्रण 

क . प्रत्येक प्रसंस्करण इकाई , उपयोगिता 
आदि के लिए संस्थापित उत्सर्जन नियंत्रण 
प्रणालियों का प्रवाह रेखाचित्र उपलब्ध 
कराएं 
ख . सामग्री हथालना , प्रसंस्करण , 
उपयोगिता आदि के कारण फ्यूजीटिव 
उत्सर्जन नियंत्रण के लिए उपलब्ध कराई गई 
सुविधाओं के ब्यौरे 
ग. ईंधन की खपत 

ईंधन का नाम 

मात्रा प्रतिदिन /मास 


घ. स्टैक उत्सर्जन मानीटरिंग 


संलग्न स्टैक 


उत्सर्जन ( SPM, 
SO2, NOx, Pb 
आदि ) मि . ग्रा /एन एम 


+ + 


ड. परिवेशी वायु गुणवता 


अवस्थान परिणाम 
यूजी/ एम . 


प्राचल (SPM, SO2, 
NO ., Pb आदि ) 
यूजी/ एनएम में 


13. 


अपशिष्ट प्रबंधन 
क . ई- अपशिष्ट प्रसंस्करण में उत्पन्न 
अपशिष्ट 


क्र . सं . 


प्रकार 


प्रवर्ग 


मात्रा 


| ख . अपशिष्ट संग्रहण और परिवहन (ब्यौरा 
संलग्न करें ) 
ग. अपशिष्ट निपटान का ब्यौरा प्रस्तुत करें । क्र . सं . 


प्रकार 


| 


प्रवर्ग 


मात्रा 


. : 


1 - 


1 | | 


Mi 


l 


im . : | - 


AMNIRHII 
IMHA - . 


- - 


। 


। 
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14. 


घ . शोधन भंडारण और निपटान सुविधा या 
के लिए नाम 
ड. कृपया परिसंकटमय अपशिष्टों के 
लक्षणों की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें 
( यदि लागू हो तो, लीचेट परीक्षण सहित ) 
कच्चे सामान के रूप में उपयोग के लिए | (i) नाम 
यथास्थिति , विक्रय संविदा या आयात द्वारा (ii) प्रतिवर्ष अपेक्षित मात्रा 
उपाप्त किए जाने के लिए प्रस्तावित |(i) बेसल अधिसमय संख्या 
अपशिष्टों के ब्यौरे 
व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य पहलू कृपया उपलब्ध करवाई गई सुविधाओं के ब्यौरे दें 
टिप्पणी : 
क्या उद्योग ने उत्सर्जन/ बहिस्राव के मानकों हां/ नहीं 
को पूरा करने के लिए पर्याप्त प्रदूषण 
नियंत्रण प्रणाली/ उपस्कर उपलब्ध कराए हैं ? | यदि हां तो ब्यौरे दें 
क्या उद्योग परिसंकटमय अपशिष्ट | हां /नहीं 
प्राधिकरण में अधिकथित शर्तों का | 
अनुपालन कर रहा है ? 
कोई अन्य संगत सूचना 


15 . 


17 . 


मैं घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त विवरण/ सूचना मेरे पूर्ण ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है । 


हस्ताक्षर 


तारीख : ...... 


. ..... ..... ....... .... 


नाम : .. .. . 


स्थान . .. . 


पदनाम : 


1699 G1/ 2011 - 4A 
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प्ररूप 5 
[नियम 15(1) देखें ] 


राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / समितियों द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दी जाने वाली वार्षिक विवरणी के 
लिए प्ररूप 
सेवा में , 

अध्यक्ष , 
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , 
(पर्यावरण और वन मंत्रालय ) 
भारत सरकार , 
परिवेश भवन , ईस्ट अर्जुन नगर , 
दिल्ली - 110032 
राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र का नाम 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/ समिति का नाम और पता : 
इन नियमों के अधीन राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र में : 
ई- अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए प्राधिकृत/ रजिष्ट्रीकृत 
संग्रहण केंद्रों, भंजक और पुनःचक्रणकर्ताओं की संख्या 
मासिक औसत आधार पर संग्रहण किए गए : कृपया उपाबंध-1 के रूप में संलग्न करें 
अपशिष्ट की मात्रा सहित उसके प्रवर्ग 
संग्रहण किए गए ई- अपशिष्ट की प्रवर्गवार और : कृपया उपाबंध-2 के रूप में संलग्न करें 
उत्पादवार मात्रा के सारांश का विवरण 
ब्यौरे सहित शोधन की विधि 

: कृपया उपाबंध-3 के रूप में संलग्न करें 
रीफर्बिशिंग , भंजक और पुनः चक्रण सुविधाओं : कृपया उपाबंध-4 के रूप में संलग्न करें 
के संक्षिप्त विवरण 
कोई अन्य सूचना 


.......... 


तक की अवधि के 


9. प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त रिपोर्ट ....... 
लिए है । 
तारीख : ........... 
स्थान : . . . . .. . . . . 


अध्यक्ष या सदस्य सचिव 
राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति 


* * * * * . 


[ फा . सं. 23 -71/2009 - एचएसएमडी ] 

राजीव गौबा, संयुक्त सचिव 
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. . . MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 12th May, 2011 
S.O . 1035 (E ).- Whereas , the draft rules , namely the e -waste (Management 
and Handling) Rules , 2010 were published by the Government of India in the 
Ministry of Environment and Forests vide number S .O . 1125 (E ), dated 14th May , 
2010 in the Gazette of India , Extraordinary Part II, Section 3 , Sub -section (ii) dated 
14th May , 2010 inviting objections and suggestions from all persons likely to be 
affected thereby , before the expiry of the period of sixty days from the date on which 
copies of the Gazette containing the said notification were made available to the 
public ; 


AND WHEREAS the copies of the said Gazette were made available to the public on 
the 14th day ofMay , 2010 ; 


AND WHEREAS the objections and suggestions received within the said period from 
the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central 
Government; 


NOW , THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sections 6 , 8 and 25 of 
the Environment ( Protection ) Act, 1986 ( 29 of 1986 ), the Central Government hereby 
makes the following rules , namely : 


CHAPTERI 


PRELIMINARY 


1 . 


Short title and commencement. - 


(1) These rules may be called the e -waste (Management and Handling ) Rules, 2011. 
( 2 ) They shall come into effect from 1st May , 2012 . 


2 . Application . – These rules shall apply to every producer, consumer or bulk 
consumer involved in the manufacture , sale , purchase and processing of electrical 
and electronic equipment. or components as specified in Schedule - i, collection 
centre , dismantler and recycler of e -waste and shall not apply to 
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( a ) batteries as covered under the Batteries (Management and Handling ) Rules , 

2001 made under the Act; 
(b ) Micro and small enterprises as defined in the Micro , Smail and Medium 

Enterprises DevelopmentAct, 2006 (27 of 2006 ); and 
(c ) radio - active wastes as covered under the provisions of the Atomic Energy Act, 

· 1962 ( 33 of 1962 ) and rules made there under. 


3 . Definitions . - ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires, - 


(a ) Act means the Environment (Protection ) Act, 1986 (29 of 1986 ) ; 
(b ) authorisation means permission for handling , collection , reception , storage , 

transportation , dismantling, recycling, treatment and disposal of e -waste 

granted under sub -rule ( 3 ) of rule 9 ; 
(c ) bulk consumer means bulk users of electrical and electronic equipment 

such as Central Government or State Government Departments , public sector 
undertakings, banks , educational institutions , multinational organizations, 
international agencies and private companies that are registered under the 

Factories Act, 1948 and Companies Act, 1956 ; 
(d ) central pollution control board means the Central Pollution Control Board 

constituted under sub -section ( 1) of section 3 of the Water (Prevention and 

Control of Pollution ) Act, 1974 (6 of 1974 ); 
( e ) collection centre means a centre established , individually or jointly or a 

registered society or a designated agency or a company or an association to 

collect e -waste ; 
(f) consumer means any person using electrical and electronic equipment 

excluding the bulk consumers ; 
(g ) dismantler means any person or registered society or a designated agency 

or a company or an association engaged in dismantling of used electrical and 

electronic equipment into their components ; 
(h ) disposal means any operation which does not lead to recycling , recovery or 

reuse and includes physico - chemical or biological treatment, incineration and 

deposition in secured landfill; 
(i) environmentally sound management of e -waste means taking all steps 

required to ensure that e -waste are managed in a manner which shall protect 
health and environment against any adverse effects , which may result from 

hazardous substance contained in such wastes ; 
(j) electrical and electronic equipment means equipment which is dependent on 

electric currents or electro -magnetic fields to be fully functional; 
(k ) e -waste means waste electrical and electronic equipment, whole or in part or 

rejects from their manufacturing and repair process , which are intended to be 

discarded ; 
(1) extended producer responsibility means responsibility of any producer of 

electrical or electronic equipment, for their products beyond manufacturing 

until environmentally sound management of their end -of- life products . 
(m ) facility means any location wherein the process incidental to the collection , 

reception , storage , segregation , refurbishing, dismantling, recycling , treatment 

and disposal of e -waste are carried out; 
( n ) Form means form appended to these rules ; 
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(0 ) historical e -waste means e -waste generated from electrical and electronic 

equipment as specified in Schedule I, which was available on the date from 

which these rules come into force ; 
(p ) orphaned products means non branded or assembled electrical and 

electronic equipment as specified in Schedule 1 or those produced by a 

company, which has closed its operations or has stopped product support ; 
(a ) producer means any person who, irrespective of the selling technique used ; 
(i) manufactures and offers to sell electrical and electronic equipment 

under his own brand , or . 
( ii) offers to sell under his own brand, assembled electrical and electronic 

equipment produced by other manufacturers or suppliers ; or 
(iii ) offers to sell imported electrical and electronic equipment; 
( ) recycler - means any person who is engaged in recycling or reprocessing of 

used electrical and electronic equipment or assemblies or their component; 
( s ) Schedule means the Schedule appended to these rules ; 
(t) State Government in relation to a Union territory means, the Administrator 

thereof appointed under article 239 of the Constitution ; 
( u ) state pollution control board - means the concerned State Pollution Control 

Board or the pollution Control Committee of the Union Territories constituted 
under sub - section ( 1 ) of section 4 of the Water (Prevention and Control of 

Pollution ) Act, 1974 ; 
(v ) transporter means a person engaged in the off- site transportation of e -waste 

by air , rail , road or water 
( 2 ) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the m 
Act shall have the meanings respectively assigned to them in that Act . 


CHAPTER II 


RESPONSIBILITIES 
4 . Responsibilities of the producer. - . The producer of electrical and electronic 
equipment listed in Schedule I shall be responsible for, 


( 1) collection of e -waste generated during the manufacture of electrical and 

electronic equipment and channelizing it for recycling or disposal; 
(2 ) collection of e -waste generated from the end of life of their products in line 

with the principle of Extended Producer Responsibility and to ensure that 
such e -wastes are channelized to registered dismantler or recycler. Producer 
shall, as necessary , ensure collection and channelization by authorizing 

collection agencies; 
(3 ) setting up collection centers or take back systems either individually or 

collectively ; 
financing and organizing a system to meet the costs involved in the 
environmentally sound management of e -waste generated from the end of 
life of its own products and historicalwaste available on the date from which 
these rules come into force . The financing arrangement of such a system 
shall be transparent. The producer may choose to establish such a system 
either individually or by joining a collective scheme; 
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(5 ) providing contact details such as address , telephone numbers /helpline 

number of authorized collection centers to consumer(s ) or bulk consumer(s ) 

so as to facilitate return of used electrical and electronic equipment; 
(6 ) creating awareness through publications , advertisements , posters , or by any 

other means of communication and information booklets accompanying the 
equipment, with regard to 
(i) information on hazardous constituents as specified in sub -rule 1 of rule 13 

in electrical and electronic equipment; 
(ii ) information on hazards of improper handling, accidental breakage , 

damage and /or improper recycling of e -waste ; 
(iii ) instructions for handling the equipment after its use , along with the Do s 

and Don ts ; 
( iv ) affixing a visible , legible and indelible symbol given below on the products 

or information booklets to prevent e -waste from being dropped in garbage 
bins containing waste destined for disposal; 


(7 ) obtaining an authorization from the concerned State Pollution Control Board 

or Pollution Control Committee in accordance with the procedure under rule 


(8 ) maintaining records in Form 2 of the e -waste handled and make such 

records available for scrutiny by the State Pollution Control Board or the 
Committee concerned . 
filing annual returns in Form 3 , to the State Pollution Control Board or 
Pollution Control Committee concerned , on or before the 30th day of June 
following the financial year to which that return relates . 


5 . Responsibilities of collection centers - Collection centre shall 
( 1) obtain an authorization in accordance with the procedure under rule 9 from 

the State Pollution Control Board or Pollution Control Committee concerned 
as the case may be and provide details such as address , telephone 
numbers /helpline number, e -mail , etc . of such collection centre to the general 

public ; 
(2 ) ensure that the e -waste collected by them is stored in a secured manner till it 

is sent to registered dismantler( s ) or recycler (s ) as the case may be; 
( 3 ) ensure that no damage is caused to the environment during storage and 

transportation of e -waste ; 
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( 4 ) file annual returns in Form 3, to the State Pollution Control Board or Pollution 

Control Committee concerned on or before the 30 " day of June following the 

financial year to which that return relates ; and 
(5 ) maintain records of the e -waste handled in Form 2 and make such records 

available for scrutiny by the State Pollution Control Board or the Pollution 
Control Committee concerned . 


Responsibilities of consumer or bulk consumer. 
( 1 ) Consumers or Bulk consumers of electrical and electronic equipment listed in 

Schedule I shall ensure that e -waste generated by them is channelised to 
authorized collection center( s ) or registered dismantler (s ) or recycler (s ) or is 

returned to the pick -up or take back services provided by the producers ; and 
( 2 ) bulk consumers shall maintain records of e -waste generated by them in Form 

2 and make such records available for scrutiny by the State Pollution Control 
or the Pollution Control Committee concerned . 


Responsibilities of dismantler - Every dismantler shall 
(1 ) obtain authorization and registration from the State Pollution Control Board in 

accordance with the procedure under the rules 9 and 11; 
(2 ) ensure that no damage is caused to the environment during storage and 

transportation of e -waste ; 
(3) ensure that the dismantling processes do not have any adverse effect on the 

health and the environment; 
(4 ) ensure that the facility and dismantling processes are in accordance with the 

standards or guidelines published by the Central Pollution Control Board from 

time to time; 
(5 ) ensure that dismantled e -waste are segregated and sent to the registered 

recycling facilities for recovery of materials ; 
(6 ) ensure that non -recyclable /non - recoverable components are sent to 

authorized treatment storage and disposal facilities ; 
( 7 ) file a return in Form 3, to the State Pollution Control Board or the Pollution 

Control Committee concerned as the case may be , on or before 30 June 

following the financial year to which that return relates ; 
(8 ) not process any e -waste for recovery or refining of materials , unless he is 

registered with State Pollution Control Board as a recycler for refining and 
recovery ofmaterials . 


8 . 


Responsibilities of recycler - Every recycler shall 
( 1) obtain authorization and registration from State Pollution Control Board in 

accordance with the procedure under the rules 9 and 11 ; 
(2 ) ensure that the facility and recycling processes are in accordance with the 

standards laid down in the guidelines published by the Central Pollution 

Control Board from time to time; 
( 3 ) make available all records to the Central or State Pollution Control Board or 

Pollution Control Committee of Union territories for inspection ; 
(4 ) ensure that residue generated thereof is disposed of in a hazardous waste 

treatment storage disposal facility ; 
(5 ) file annual returns in Form 3 , to the State Pollution Control Board or Pollution 

Control Committee concerned as the case may be, on or before 30th June 
following the financial year to which that returns relate . 
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CHAPTER 111 


PROCEDURE FOR SEEKING AUTHORIZATION AND REGISTRATION FOR 

HANDLING E -WASTES 


9 . 


Procedure for grant of authorization . 
( 1) Every producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule 1, 

collection centre , dismantler and recycler of e -waste shall obtain an 
authorization from the State Pollution Control Board or Pollution Control 

Committee of Union territories concerned as the case may be . 
(2 ) Every producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I, 

collection centre , dismantler and recycler of e -waste shall make an 
application , within a period of three months starting from the date of 
commencement of these rules in Form 1 to the State Pollution Control Board 
or the Pollution Control Committee for grant of authorization : 


Provided that any person authorized under the provisions of the 
Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary Movement) 
Rules , 2008 , prior to the date of coming into force of these rules shall not be 
required to make an application for authorization till the period of expiry of 
such authorization : 


Provided further that a recycler of e -waste who has not been 
authorized under the provisions of the Hazardous Waste (Management, 
Handling and Transboundary Movements ) Rules , 2008 , shall require 
auhtorization following the procedure mentioned in sub -rule ( 1) above . 


( 3) On receipt of the application complete in all respects for the authorization , the 

State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of Union 
territories may , after such enquiry as it considers necessary and on being 
satisfied that the applicant possesses appropriate facilities, technical 
capabilities and equipment to handle e -waste safely , grant within a period of 
ninety days an authorization in Form - 1( a ) to the applicant to carry out safe 
operations in the authorized place only , which shall be valid for a period of five 

years . 
(4 ) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the Union 

territories after giving reasonable opportunity of being heard to the applicant 

shall refuse to grant any authorization . 
( 5 ) Every person authorized under these rules shall maintain the record of e 

waste handled by them in Form -2 and prepare and submit to the State 
Pollution Control Board or Pollution Control Committee, an annual return 
containing the details specified in Form 3 on or before 30th day of June 

following the financial year to which that return relates . 
(6 ) An application for the renewal of an authorization shall be made in Form - 1 

before sixty days of its expiry and the State Pollution Control Board or 
Pollution Control Committee may renew the authorization after examining 
each case on merit and subject to the condition that there is no report of 
violation of the provisions of the Act or the rules made there under or the 
conditions specified in the authorization . 
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(7 ) Every producer of electrical and electronic equipment listed in Schedule I, 

collection centre , dismantler and recycler of e -waste shall take all steps, 
wherever required , to comply with the conditions specified in the 

authorization . 
(8 ) The State Pollution Control Board in case of a respective State or the 

Pollution Control Committee in case of Union territories shall maintain a 
register containing particulars of the conditions imposed under these rules for 
environmentally sound management of e -waste , and it shall be open for 
inspection during office hours to any person interested or affected or a person 
authorized by him on his behalf . 


10 . 


Power to suspend or cancel an authorization . 


( 1) The State Pollution Control Board or Pollution Control Committee of the 

Union territories may , if in its opinion , the holders of the authorization has 
failed to comply with any of the conditions of the authorization or with any 
provisions of the Act or these rules and after giving a reasonable 
opportunity of being heard and after recording reasons thereof in writing 
cancel or suspend the authorization issued under these rules for such 

period as it considers necessary in the public interest. 
( 2 ) Upon suspension or cancellation of the authorization , the State Pollution 

Control Board or Pollution Control Committee of the Union territories may 
give directions to the persons whose authorization has been suspended or 
cancelled for the safe storage of the e -waste and such person shall 
comply with such directions. 


PROCEDURE FOR REGISTRATION WITH STATE POLLUTION CONTROL 
BOARD 


11. 


Procedure for grant of registration . - . . 


( 1) Every dismantler or recycler of e -waste shall make an application , within a 

period of three months starting from the date of commencement of these 
rules , in Form -4 in triplicate to the State Pollution Control Board 
accompanied with a copy of the following documents for the grant or 
renewal of registration : 


(i) 


( ii) 


consent to establish granted by the State Pollution Control Board under 
Water (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1974 , ( 25 of 1974 ) and 
Air (Prevention and Control of Pollution ) Act, 1981(21 of 1981) ; 
certificate of registration issued by the District Industries Centre or any 
other government agency authorized in this regard ; 
proof of installed capacity of plant and machinery issued by the District 
Industries Centre or any other government agency authorized in this 
behalf; 
in case of renewal, a certificate of compliance of effluent and emission 
standards , treatment and disposal of hazardous wastes as applicable 
from the State Pollution Control Board or Committee of the Union 
territories or any other agency designated for this purpose : 


(iv) 
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Provided that any person registered under the provisions of the 
Hazardous Wastes (Management, Handling and Transboundary 
Movements ) Rules , 2008, prior to the date of coming into force of these 
rules shall not be required to make an application for registration till the 
period of expiry of such registration : 


Provided further that a recycler of e -waste who has not been 
registered under the provisions of the Hazardous Waste (management, 
Handling and Transboundary Movements ) Rules , 2008 , shall require 
registration following the procedure mentioned in sub - rule ( 1 ) of rule 
11 . 


(2 ) The State Pollution Control Board , on being satisfied that the application is 

complete in all respects and that the applicant is utilizing environmentally 
sound technologies and possess adequate technical capabilities , requisite 
facilities and equipment to recycle and process e -waste , may grant 
registration to such applicants stipulating therein necessary conditions as 
deemed necessary for carrying out safe operations in the authorized place 
only . 
The State Pollution Control Board shall dispose of the application for 
registration within a period of ninety days from the date of the receipt of 

such application complete in all respects . 
(4 ) The registration granted under these rules shall be valid initially for a period 

of two years and thereafter for a period of maximum five years on 
subsequent renewals from the date of its issue , unless the operation is 
discontinued by the unit or the registration suspended or cancelled by the 

State Pollution Control Board . 
(5 ) The State Pollution Control Board may after giving reasonable opportunity of 

being heard to the applicant, by order, refuse to grant or renew . 
The State Pollution Control Board shall monitor the compliance of conditions 

stipulated for granting registration . 
(7 ) The State Pollution Control Board may cancel or suspend a registration 

granted under these rules , if it has reasons to believe that the registered 
recycler has failed to comply with any of the conditions of registration , or 
with any provisions of the Act or rules made there under, after giving an 
opportunity to the recycler to be heard and after recording the reasons there 

for. 
(8 ) An application for the renewal of registration shall be made in Form - 4 before 

sixty days of its expiry and the State Pollution Control Board or Pollution 
Control Committee may renew the registration after examining .each case on 
merit and subject to the condition that there is no report of violation of the 
provisions of the Act or the rules made there under or the conditions 

specified in the registration . 
(9 ) The dismantler or recycler shall maintain records of the e -waste purchased 

and processed and shall file annual returns of its activities of previous year 
in Form 3 to the State Pollution Control Board or Pollution Control 

Committee on or before 30th day of June of every year. 
( 10 ) The Central Government and the Central Pollution Control Board may issue 

guidelines for standards of performance for recycling processes from time to 
time. 
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CHAPTER IV 


12 . Procedure for storage of e -waste ,- Every producer, collection centre , 
dismantler or recyclers may store the e -waste for a period not exceeding one 
hundred and eighty days and shall maintain a record of collection , sale , transfer, 
storage and segregation ofwastes and make these records available for inspection : 


Provided that the State Pollution Control Board may extend the said period up to one 
year in the following cases , namely : 


(i). 


Collection centers in the States , which do not have any registered 
dismantling or recycling facility ; or Dismantlers in the States , which do 
not have any registered recycling facility ; 
the waste which needs to be specifically stored for development of a 
process for its recycling or reuse . 


CHAPTER V 


REDUCTION IN THE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES IN THE 
MANUFACTURE OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 


13 . Reduction in the use of hazardous materials in the manufacture of 
electrical and electronic equipment. 


( 1) Every producer of electrical and electronic equipment listed in schedule I shall 

ensure that, new electrical and electronic equipment does not contain Lead , 
Mercury , Cadmium , Hexavalent Chromium , polybrominated biphenyls or 
polybrominated diphenyl ethers : 


Provided that a maximum concentration value of 0 . 1 % by weight in 
homogenous materials for lead , mercury , hexavalent chromium , 
polybrominated biphenyls and polybrominated diphenyl ethers and of 0 .01 % 
by weight in homogenous materials for cadmium shall be permitted . 


(2 ) The applications listed in Schedule - Il shall be exempted from provisions of 

sub - rule ( 1 ) of rule 13 . 
( 3 ) The sub -rule ( 1) of rule 13 shall not apply to components of electrical and 

electronic equipment manufactured or placed in the market six years before 
. the date of commencement of these rules . 
( 4 ) In the event of such reduction in the hazardous materials used in the electrical 

and electronic equipment, the detailed information on the constituents of the 

equipment shall be provided in the product information booklet. 
(5 ) Imports or placement in the market for new electrical and electronic 

equipment shall be permitted only for those which are compliant to provisions 

of sub - rule ( 1 ) of rule 13 . 
(6 ) Manufacture and supply of electrical and electronic equipment used for 

defense and other similar strategic applications shall be excluded from 
provisions of sub -rule ( 1 ) of rule 13 . 
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(7 ) Such reduction in use of hazardous substances in manufactured or imported 

electrical and electronic equipment shall be achieved within a period of two 
years from the date of commencement of these rules . 


CHAPTER VI 


MISCELLANEOUS 


14 . Duties of Authorities . - subject to other provisions of these rules , the 
authorities shall perform duties as specified in Schedule - III. 


· 15 . 


Annual Report. 


( 1 ) The State Boards and the Committees shall prepare and submit to the Central 

Pollution Control Board an annual report with regard to the implementation of 

these rules by the 30th September every year in Form 5 . 
( 2 ) The Central Pollution Control Board shall prepare the consolidated annual 

review report on management of e -waste and forward it to the Central 
Government along with its recommendations before the 30th December every 
year . 


16 . 


Transportation of e -waste . - 


( 1) In case of transportation of e -waste for final disposal to a facility in a State 

other than the State where the waste is generated /collected , the transporter 
shall obtain No Objection Certificate from the State Pollution Control Board 
concerned and shall intimate the State Pollution Control Board of the State ( s ) 

of transit. 
(2 ) In case of transportation of e -waste for dismantling or for recycling in a State 

other than the State where the waste is generated or collected , the transporter 
shall give prior intimation to the State Pollution Control Boards concerned and 
the State Pollution Control Boards of the State (s ) of transit. 


17 . Accident reporting and follow - up .- where an accident occurs at the facility 
processing e -waste or during transportation of e -waste , the producer, transporter , 
dismantler, or recycler, as the case may be , shall report immediately to the State 
Pollution Control Boards or Committees of Union territories about the accident. 


18 . The collection , storage , transportation , segregation , refurbishment, 
dismantling , recycling and disposal of e -waste shall be in accordance with the 
procedures prescribed in the guidelines published by the Central Pollution Control 
Boards from time to time. 
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SCHEDULE I 


( see rules 2 (1), 3(i) and (k )) 


Categories of electrical and electronic equipment covered under the rules 


Categories of electrical and electronic equipment 


No . 


Information technology and telecommunication equipment : 
Centralised data processing: 
Mainframes, Minicomputers 
Personal computing : 
Personal Computers (Central Processing Unit with input and output devices ) 
Laptop Computers (Central Processing Unit with input and output devices ) 
Notebook Computers 
Notepad Computers 
Printers including cartridges 
Copying equipment 
Electrical and electronic typewriters 
User terminals and systems 
Facsimile 
Telex 
Telephones 
Pay telephones 
Cordless telephones 
Cellular telephones 
Answering systems 


Consumer electrical and electronics : 
Television sets (including sets based on (Liquid Crystal Display and Light Emitting 
Diode technology ), Refrigerator, Washing Machine, Air -conditioners excluding 
centralised air conditioning plants 


SCHEDULE II 
[ See rule 13 (2 ) 


Applications, which are exempted from the requirements of sub - rule ( 1 ) of rule 
13 (applicable to categories of electrical and electronic equipment as listed in 
Schedule 1) 


: 


bed (compede, potiorescent 


Mercury in single capped ( compact) fluorescent lamps not exceeding (per 
burner): 
For general lighting purposes < 30 W :5 mg 
For general lighting purposes 2 30 W and < 50 W : 5 mg 
| For general lighting purposes > 50 W and < 150 W :5 mg 
For general lighting purposes 2 150 W : 15 mg 

For general lighting purposes with circular or square structural shape and tube 
| diameter S 17 mm : 7mg 
For special purposes: 5 mg 
Mercury in double -capped linear fluorescent lamps for general lighting purposes 


1 


1 (e ) 


L 


1 (f) 
2 ( a ) 
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2 (a)(1) 


2 (a )(2 ) 


2 (a )( 3) 


2 (a )(4 ) 


2 ( a ) (5 ) 

2 (b ) 
2 (b )( 1 ) 
2 (b ) ( 2 ) 
2(b )(3 ) 
2 (b )(4 ) 


3 ( a ) 
3 (b ) 
3 ( c ) 
4 ( a ) 
4 (b ) 


4 (b )- 
4 (b ) - II 
4 (b ) -111 

4 (c ) 


not exceeding (per lamp): 
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 9 mm (e .g. T2 ): 4 
mg 
Tri- band phosphor with normal lifetime and a tube diameter 29 mm and 2 17 mm 
( e . g . T5 ): 3 mg 
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 17 mm and s 28 
mm (e .g . T8 ): 3. 5 mg 
Tri-band phosphor with normal lifetime and a tube diameter > 28 mm (e.g . T12 ): 
5 mg 
Tri-band phosphor with long lifetime (2 25000 h ): 8 mg 
Mercury in other fluorescent lamps not exceeding ( per lamp ): 
Linear halophosphalte lamps with tube > 28 mm (e . g T 10 and T12 ): 10 mg 
Non - linear halophosphate lamps (all diameters ): 15 mg 
Non - linear tri-band phosphor lamps with tube diameter > 17 mm (e.g . T9):15 mg 
Lamps for other general lighting and special purposes (e .g. induction lamps): 
15mg 
Mercury in cold cathode fluorescent lamps and external electrode fluorescent 
lamps (CCFL and EEFL ) for special purposes not exceeding (per lamp ): 
Short length (s 500 mm ): 3. 5mg 
Medium length > 500 mm and s 1500 mm ): 5mg 
Long length > 1500 mm ): 13mg 
Mercury in other low pressure discharge lamps (per lamp ) 
Mercury in High Pressure Sodium ( vapour) lamps for general lighting purposes 
not exceeding (per burner) in lamps with improved colour rendering index 
Ra > 60 : 
PS 155 W : 30mg 
155 W < P S 405 W : 40mg 
P > 405 W : 40mg 
Mercury in other High Pressure Sodium (vapour) lamps for general lighting 
purposes not exceeding (per burner): 
P S 155 W : 25mg 
155 W < Ps 405 W : 30mg 
P > 405 W : 40mg 
Mercury in High Pressure Mercury (vapour) lamps (HPMV) 
| Mercury in metal halide lamps (MH ) 
Mercury in other discharge lamps for special purposes not specifically mentioned 
in this Schedule 
| Lead in glass of cathode ray tubes 
Lead in glass of fluorescent tubes not exceeding 0 .2 % by weight 
Lead as an alloying element in steel for machining purposes and in galvanized 
steel containing up to 0 .35 % lead by weight 
Lead as an alloying element in aluminum containing up to 0 .4 % lead by weight 
Copper alloy containing up to 4 % lead by weight 
Lead in high melting temperature type solders (i.e . Isad -based alloys containing 
85 % by weight or more lead ) 
Lead in solders for servers , storage and storage array systems, network 
infrastructure equipment for switching , signaling , transmission , and network 
management for telecommunications 
Electrical and electronic components containing lead in a glass or ceramic other 
than dielectric ceramic in , capacitors , e . g . piezoelectronic devices , or in a glass or 
ceramic matrix compound . 
Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V 
DC or higher 


4 (0 ) - 
4 (C )- 11 
4 (c )- 111 

4 ( d ) 
4 ( e ) 
400) 


51a ) 


5(b ) 
6 ( a ) 


6 (b ). 
6 (c ) 


7 (a ) 


7 (b ) 


7 (c ) 


7 ( C )- II 


Ipin 

I 


II 


: TH 


* 


A 


** the scenery and meaning yonya * .. 


I 


SIL 
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- 


- 


- - - 


- - - 


- 


- 


- 


7 (C )- III 


8 ( a ) 
8 (b ) 


9 (b ) 


11( a ) 
11 (b ) 

12 
13 ( a ) 
13 (b ) 
14 


16 
17 


18 (a ) 


18 (b ) 


Lead in dielectric ceramic in capacitors for a rated voltage of 125 V AC or 250 V 
DC : 
Cadmium and its compounds in one shot pellet type thermal cut-offs . 
Cadmium and its compounds in electrical contacts 
Hexavalent chromium as an anticorrosion agent of the carbon steel cooling 

system in absorption refrigerators up to 0 , 75 % by weight in the cooling solution 
| Lead in bearing shells and bushes for refrigerant- containing compressors for 
heating, ventilation , air conditioning and refrigeration (HVACR ) application . 
Lead used in C -press complaining pin connector systems 
| Lead used in other than C - press complaint pin connector systems 
Lead as a coating material for the thermal conduction module C - ring 
Lead in while glasses used for optical applications 
Cadmium and lead in filter glasses and glasses used for reflectance standards . 
Lead in solders consisting ofmore than two elements for the connection between 
the pins and the package of microprocessors with a lead content of more than 
80 % and less than 85 % by weight : 
Lead in solders to complete a viable electrical connection between 
semiconductor die and carrier within integrated circuit flip chip packages. 
Lead in linear incandescent lamps with silicate coated tubes 
Lead halide as radiant agent in high intensity discharge (HID ) lamps used for 
professional reprography applications , 
Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less ) of 
discharge lamps when used as specialty lamps for diazoprinting reprography , 
lithography, insect traps, photochemical and curing processes containing 
phosphors such as SMS (( Sr , Ba )2MgSi207: Pb ) 
Lead as activator in the fluorescent powder (1 % lead by weight or less) of 
discharge lamps when used as sun tanning lamps containing phosphors such as 
BSP (BaSi205 :Pb ) 
Lead with PbBiSn -Hg and PbinSn -Hg in specific compositions as main amalgam 
and with PbSn -Hg as auxiliary amalgam in very compact energy saving lamps | 
( ESL ) 
Lead oxide in glass used for bonding front and rear substrates of flat fluorescent 
lamps used for Liquid Crystal Displays (LCDs) 
Lead and cadmium in printing inks for the application of enamels on glasses , 
such as borosilicate and soda lime glasses 
Lead in finishes of fine pitch components other than connectors with a pitch of 
0 .65 mm and less 
Lead in solders for the soldering to machined through hole discoidal an planar 
array ceramic multilayer capacitors 
Lead oxide in surface conduction electron emitter displays (SED ) used in 
structural elements , notably in the seal frit and frit ring . 
Lead oxide in the glass envelope of black light blue lamps 
Lead alloys as solder for transducers used in high - powered ( designated to 
operate for several hours at acoustic power levels of 125 dB SPL and above ) 
loudspeakers 
Lead bound in crystal glass 
Cadmium alloys as electrical/mechanical solder joints to electrical conductors 
located directly on the voice coil in transducers used in high - powered 
loudspeakers with sound pressure levels of 100 dB (A ) and more 
Lead in soldering materials in mercury free flat fluorescent lamps (which e.g . are 
used for liquid crystal displays , design or industrial lighting ) . 
Lead oxide in seal frit used for making window assemblies for Argon and Krypton 
laser tubes 


19 


20 


24 


25 


26 


27 


29 
30 
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Lead in solders for the soldering of thin copper wires of 100 um diameter and 
less in power transformers 
Lead in cermet-based trimmer potentiometer elements 
Mercury used as a cathode sputtering inhibitor in DC plasma displays with a 
content up to 30 mg per display 
Lead in the plating layer of high voltage diodes on the basis of a zinc borate 
glass body 
Cadmium and cadmium oxide in thick film pastes used on aluminum bonded 
beryllium oxide 
Cadmium in colour converting 11 -VI LEDs (< 10 pg Cd per mm of light-emitting 
area ) for use in solid state illumination or display systems. 


SCHEDULE III 

( See rule 14 )] 
LIST OF AUTHORITIES AND CORREPONDING DUTIES 
AUTHORITY 

CORRESPONDING DUTIES 


No 


1. Central Pollution 

Control Board , Delhi 


(0) Coordination with State Pollution Control Boards/ 

Committees of Union territories 
( ii) Preparation of Guidelines for Environmentally Sound 

Management of e -waste 
( ii) Conduct assessment of e -waste generation and 

processing 
(iv ) Recommend standards and specifications for 

processing and recycling e -waste 
Documentation , compilation of data on e -waste and 
uploading on websites of Central Pollution Control 

Board 
( vi ) Conducting training & awareness programmes 
( vii) Submit Annual Report to the Ministry 
( viii) Any other function delegated by the Ministry under 

these rules 
(ix ) Enforcement of provisions regarding reduction in use of 

hazardous substances in manufacture of electrical and 

electronic equipment 
(x ) Initiatives for IT industry for reducing hazardous 

substances , 
(xi) Set targets for compliance to the reduction in use of 

hazardous substance in manufacture of electrical and 

electronic equipment 
(xii) Incentives and certification for green design /products 


2 . State Pollution Control 

Boards/ Committees 
of Union territories 


(i) Inventorization of e -waste . 
(i ) Grant & renewal of Authorization 
(iii) Registration of recyclers of e-waste 
( iv ) Monitoring compliance of authorization and registration 

conditions 
(V) Maintain information on the conditions imposed for 

authorization etc . 
( vi) Implementation of programmes to encourage 

environmentally sound recycling 
( vii ) Action against violations of these rules 
( viii) Any other function delegated by the Ministry under 

these rules 
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3.) Urban Local Bodies 

(Municipal 
Committee /Council/ 
Corporation ) 


To ensure that e-waste if found to be mixed with 
Municipal Solid Waste is properly segregated , collected 
and is channelized to either authorized collection centre 

or dismantler or recycler. 
(ii) To ensure that e -waste pertaining to orphan products is 

collected and channelized to either authorized collection 
centre or dismantler or recycler . 


FORM - 1 


See rule 9 (2 )] 
APPLICATION FOR OBTAINING AUTHORIZATION FOR GENERATION / 
COLLECTION / STORAGE/DISMANTLING /RECYCLINGIOF E -WASTE * 


From : ......... 


TO 


Pollution ControlCommittee 


The Member Secretary , 
................. Pollution Control Board or...... ..... 
.. ....... .... 
.. ... 


. . . AIF 


. 


. 


. 


. 


Sir, 


T / We hereby apply for authorization /renewal of authorization under rule 11(2) 
and 11 (6 ) of the E -wastes (Management and Handling ) Rules , 2011 for collection / 
storage / transport/treatment/disposal of e -wastes. 

For Office Use Only 
Code No . : 
Whether the unit is situated in a critically polluted area as identified by Ministry of 
Environment and Forests (yes /no ); 

To be filled in by Applicant 


1. 


Part - A : General 
(a ) Name and full address , telephone nos . e-mail and other contact details of 
the unit : 
(b ) Authorization required for (Please tick mark appropriate activity /ies*) 

(i) Generation * 
(ii) Collection * 
(ii) Dismantling * 

( iv ) Recycling * . 
(c ) in case of renewal of authorization previous authorization no. and date 
(a ) Whether the unit is generating or processing e -waste as defined in the E 

wastes (Management and Handling ) Rules , 2011 


(1) generating * 
(ii) processing * 


* strike off whichever is not applicable 
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(a ) Total capital invested on the project : 
(b ) Year of commencement of production : 
(c) Date of grant of the Consent to Establish : 
(d ) Date of grant of the Consent to Operate : 


Part - B : e -waste 


4 . 


E -waste details : 


(a ) Type of e -wastes generated as defined 

under the e -wastes (Management and 

Handling) Rules , 2011 : 
(b ) Total Quantity e -waste handled 

generated /collected /dismantled / 

recycled ; 
| (c ) Mode of storage within the plant : 
| ( d ) Method of treatment and disposal : 
| (e ) Installed capacity of the plant : 


Part - C : Dismantling and Recycling Facility 


5. 


Detailed proposal of the facility ( to be attached ) to include : 
(1) Location of site (provide map ). 
( ii) Details of processing technology 
(1) Type and Quantity of waste to be processed per day 
( iv ) Site clearance (from local authority , if any ) 
(v ) Utilization of the e -waste processed 
( vi) Method of disposal of residues (details to be given ) 
( vii) Quantity of waste to be processed or disposed per day 
(viii) Details of categories of e -waste to be dismantled /processed 
( ix ) Methodology and operational details 
(x ) Measures to be taken for prevention and control of environmental 

pollution including treatment of leachates 
( xii) Investment on Project and expected returns 
( xiii) Measures to be taken for safety of workers working in the plant 


Place : 


Signature 


(Name 


Date : 


Designation : _ 


WHILH 


IM 
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FORM 1(a ) 


[ See rule 9 (3)] 


FORM FOR GRANTING AUTHORIZATION FOR GENERATION /COLLECTION / 

ISTORAGE /DISMANTLINGI RECYCLINGI OF E -WASTE * 


1. (a ) Authorization and (b) date ofissue .. 


. . . . . . . . . 


. .. . ......of.. 

. ... ...... is hereby granted an 
authorization for generation , collection , storage , dismantling and recycling of e -waste 
on the premises situated at... 


3. The authorization granted for generation , collection , storage , dismantling , and 
recycling of e -wastes. 


4 . The authorization shall be in force for a period from ...... ...... to ....... ...... 


5 . The authorization is subject to the conditions stated below and such conditions as 
may be specified in the rules for the time being in force under the Environment 
(Protection ) Act, 1986 . 


Signature ---- 
Designation ---------------------- 


Date : ----------------------- 


Terms and conditions of authorization 


1. The authorization shall comply with the provisions of the Environment 

(Protection ) Act, 1986 , and the rules made there under . 
2 . The authorization or its renewal shall be produced for inspection at the request 

of an officer authorized by the State Pollution Control Board or Committee of 

Union territories . 
3 . The person authorized shall not rent, lend , sell, transfer or otherwise transport 

the e -wastes without obtaining prior permission of the State Pollution Control 

Board or Committee of Union territories . 
4 . Any unauthorized change in personnel , equipment as working conditions as 

mentioned in the application by the person authorized shall constitute a breach 

of his authorization . 
5 . It is the duty of the authorized person to take prior permission of the State 

Pollution Control Board or Committee of Union territories to close down the 

operations . 
6 . An application for the renewal of an authorization shall be made as laid down in 

sub - rule (6 ) of rule 9 . 
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FORM - 2 


(See rules 4 (8), 5 (5) and 9(5)] 


FORM FOR MAINTAINING RECORDS OF E -WASTE HANDLEDI GENERATED 


Quantity in Metric Tonnes (MT) or Kilograms (Kg) per year 


| Quantity 


Quantity 


Quantity 


Quantity 


Name & Address: 
Producer /Collection 
Centre /Dismantler / 
Recycler/ Bulk consumer * 
Date of issue of 
Authorization * 
Registration * 
Validity of Authorization * 
/Registration * 
Types & Quantity of e Category 
waste handled / generated Item Description 
Types & Quantity of 

Category 
e -waste stored 

Item Description 
Types & Quantity of 

Category 
e -waste sent to authorized | Item Description 
collection centre / registered 
dismantler or recycler 
Types & Quantity of 

Category 
e -waste transported * Quantity 
Name, address and contact 
details of the destination 
| Types & Quantity of Category 

e -waste refurbished * Item Description 
Name, address and contact 
details of the destination of 
refurbished materials 
Types & Quantity of Category 
e -waste dismantled * 

Item Description 
Name, address and contact 
details of the destination 

Types & Quantity of Category 
| e -waste recycled * 

Types & Quantity of Item Description 
materials recovered 

Quantity 
Name, address and contact 
details of the destination 
Types & Quantity of 

Category 
waste treated & disposed Item Description 


Quantity 


Quantity 


10 . 


Quantity 


| 11. 


Quantity 


* Strike off whichever is not applicable 
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FORM - 3 


[ See rules 4(9), 5 (4), 6 (2), 7 (7), 8(5) and 9(5)] 


FORM FOR FILING ANNUAL RETURNS 


[To be submitted by producer / collection centre/dismantler/ recycler by 30th June 
following to the financial year to which that return relates ]. 


Quantity in Metric Tonnes (MT) or Kilograms (Kg ) per year 


2 


3 


1 . Name and address of the producer/ 

collection centrel dismantler/ recycler 
Name of the authorized person and 
complete address with telephone and fax 
numbers and e -mail address 
Total quantity e -waste sold /purchased / 
sent for processing during the year for 
each category of electrical and electronic 
equipment listed in the Schedule 1 (Attach 
list) 
Details of the above 

TYPE 

QUANTITY 
3 ( A )* | DISMANTLERS : Quantity of e -waste in MT 

purchased & processed and sent to 

( category wise ): 
3 (B )* 

RECYCLERS : Quantity of e -waste in MT 
purchased /processed (category wise ): 
Name and full address of the destination 
with respect to 3 (A -B ) above 
Type and quantity ofmaterials segregated / . . 

туре . | 

Quantity 
recovered from e -waste of different 

| categories as applicable to 3 (A ) & 3 ( B ) . 
Note : The applicant shall provide details of funds received ( if any ) from producers 
and its utility with an audited certificate 
✓ enclose the list of recyclers to whom e-waste have been sent for recycling. 
* strike off whichever is not applicable 
Place 
Date 

Signature of the authorized person 
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FORM - 4 
( see rule 11 ( 1 ) ] 


APPLICATION FORM FOR REGISTRATION OF FACILITIES POSSESSING 
ENVIRONMENTALLY SOUND MANAGEMENT PRACTICE FOR RECYCLING E 

WASTE 

( To be submitted in triplicate ) 
1. Name and Address of the unit 


Contact person with designation , 
Tel./Fax 
Date of Commissioning 


No . of workers ( including contract 
labour ) 
Consents Validity 


6 . 


Authorization validity 


a .Water (Prevention & Control of 
Pollution ) Act, 1974 ; 
Valid up to 
b . Air (Prevention & Control of 
Pollution ) Act, 1981; 
Valid up to 
E -wastes (Management and 
Handling ) Rules, 2011 ; 
Valid up to 
Please attach manufacturing process 
flow diagram for each product(s ) 
Products 

Installed capacity 
(MTA ) 


Manufacturing Process 


Products and Installed capacity of 
production in (MTA ) 


9 . 


Year 


Product 


1 Quantity 


Products manufactured during the 
last three years (as applicable ) 


10 . 


Raw material consumption during the Year 
last three years (as applicable ) 


Product 


Quantity 


11. 


Water consumption 


Industrial 
Domestic 


_m3/day 
m3 / day 


Water Cess paid up to ( if applicable ) 
Waste water generation as per 
consent 

m3/day 


Waste water treatment (provide flow 
diagram of the treatment scheme) 
Waste water discharge 


Actual (avg ., of last 3 months ) 
Industrial 

_m3 /day 
| Domestic 

_m3 / day 
Industrial 
Domestic 
Quantity 

m3/day 
Location 
Analysis of treated waste water for 
pH , BOD ,COD , SS, O & G , any other 


1. 


Niki 
BIH 


!! + THI 


K 


TH : 


DIT 
WHICH 


E 
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parameter stipulated by SPCB /SPCC 
(attach details ) 


Air Pollution Control 
a . Provide flow diagram for emission 
control system (s ) installed for each 
process unit , utilities etc . 
b . Details for facilities provided for 
control of fugitive emission due to 
material handling , process , utilities 


etc 


c . Fuel consumption 


Fuel 


Qty per 
day /month 


(0) 


d . Stack emission monitoring 


Stack attached to 


Emission (SPM , 
SO2, NOx , Pb 
etc .) mg /Nm3 


e . Ambient air quality 


Location Results 
ug /m3 


| Parameters 
SPM , SO2, NOx, 
Pb etc .) ug/mº 


Waste Management: 
a . Waste generation in processing 
e -waste 


S No 


Type 


Category 


Qty . 


b . Waste Collection and 
| transportation (attach details ) 

c . Provide details of disposal of 
residue . 


S No 


Type 


Category Qty 


d . Name of Treatment Storage and 
Disposal Facility utilized for 


e . Please attach analysis report of 
characterization of hazardous waste 
generated (including leachate test if 
applicable ) 
Details of e -waste proposed to be 
procured through sale , contract or 
import , as the case may be , for use 
as raw material 
Occupational safety and health 
aspects 


| (i) Nama 
(ii) Quantity required /year 
(iii) Basel Convention Number 


15 . 


Please provide details of facilities 
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16 . 


Remarks : 


Yes /No 


If Yes, please furnish details 


Whether industry has provided 
adequate pollution control system / 
equipment to meet the standards of 
emission / effluent. 
Whether industry is in compliance 
with conditions laid down in the 
Authorization 
Any Other Information of relevance : 


Yes / No 


17 . 


Thereby declare that the above statements / information are true and correct to the 
best of my knowledge and belief. 


Signature 


Date : 


Name: 


Place : 


Designation : 


Form - 5 
(see rule 15 (1)] 


FORM FOR ANNUAL REPORT TO BE SUBMITTED BY THE STATE POLLUTION 
CONTROL BOARD /COMMITTEES TO THE CENTRAL POLLUTION CONTROL 

BOARD 


TO , 


The Chairman , 
Central Pollution Control Board , 
(Ministry of Environment And Forests ) 
Government Of India , 
Parivesh Bhawan , East Arjun Nagar, 
Delhi- 110 0032 


1 . 
2 . 


Name of the State /Union territory 
Name & address of the State Pollution : 
Control Board / Committee 
Number of authorised Producers , Collection : 
Centres , registered Dismantler and 
Recyclers for management of e -waste in 
the State or Union territory under these rules 
Categories of waste collected along with : Please attach as Annexure -1 
their quantities on a monthly average basis : 


4 . 


1 


. 4 . 1 


IWW 
E: .11. HINDI 


KI 


III. HII 


H 


. 


H 


TM 
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5 . 


A Summary Statement on Category wise : Please attach as Annexure -|| 
and product wise quantity of e -waste 
collected 
Mode of treatment with details 

: Please attach as Annexure - 111 
Brief details of collection , dismantling and : Please attach as Annexure - IV 
recycling facilities 
Any other information 


7 . 


8 . 


9 . 


Certified that the above report is for the period from .......... 


. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 


Date : 
Place : _ 


Chairman or the Member Secretary 

State Pollution Control Board / 
Pollution Control Committee 


[F.No. 23-71/2009-HSMD ] 
RAJIV GAUBA , Jt. Secy. 
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